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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AUTORITÀ PER L’ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 


DELIBERAZIONE 27 dicembre 2007. 


Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008 dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas. (Deliberazione n. 340/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 27 dicembre 2007 


Visti: 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare l’art. 2>xceomma 27; 

e ilvigente Regolamento di contabilità dell’ Autorità petenergia elettrica e il gas 
(di seguito: l’ Autorità) con allegato Schema dei conti, quale risulta a seguito 
della deliberazione del Collegio 19 dicembre 20085, n. 280/05, come modificata 
dalla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 294/05; 

e la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 329/06; con cui l’ Autorità ha approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2007 — 31 dicembre 2007; 

e le deliberazioni 5 settembre 2007, n. 212/076 27 dicembre 2007, n. 338/07 con 
cui l'Autorità ha approvato variazioni al’proprio Bilancio di previsione per 
l’esercizio 1 gennaio 2007 — 31 dicembre”2007; 

e la deliberazione 27 dicembre 2007 n 339/07 con cui l’ Autorità ha approvato 
variazioni allo Schema dei conti allegato al Regolamento di contabilità. 


Visti inoltre: 

e il Bilancio di previsione, dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per 
l’esercizio 1 gennaio ‘2008 — 31 dicembre 2008 allegato alla presente 
deliberazione (Allegato. 4) e la relativa relazione; 

e il parere del Collegiò»dei revisori dei conti di cui all’articolo 63 comma 2, del 
Regolamento di contabilità 


DELIBERA 


1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 
2008 dell*Autorità per l’energia elettrica e il gas allegato alla presente deliberazione 
(Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet  dell’Autorità 
(www.autorita.energia.it) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481; 

34 di dare mandato al Direttore Generale per le azioni a seguire. 


Milano, 27 dicembre 2007 
Il presidente: ORTIS 
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BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2008 - 31 
DICEMBRE 2008 


Denominazione 


MAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 


TITOLO | - ENTRATE CORRENTI 


Previsione definitiva 


esercizio 2007 


22.595.279,31 


Variazione per 
l'esercizio 2008 


572.300,00 


Allegato A 


Previsione 
esercizio 2008 


23.167.579,31 


Cat. | - Vendita di beni e servizi 
Cat. Il - Trasferimenti 


Cap. 100 - Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità 


Cap. 101- Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas 


0,00 
38.645.000;00 


0,00 
355.000,00 


Cat. III - Redditi patrimoniali 


Cap. 102 - Interessi attivi 


Cat. IV - Entrate diverse 


1.500.000,00) 
1.500:000:00 
50.000,00 


0,00 
0,00 


Cap. 104 - Recuperi, rimborsi e proventi diversi 


TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 


50.000,00 


0,00 


lor o oo oa. _r 9"<u"“"©“"E I 
[TOTALE TITOLO I- ENTRATE CORRENTI__________| 
TITOLO Il - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 


Cat. V - Alienazione beni patrimoniali 


Cat. VI - Prelievo dai fondi speciali 


TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 


TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 


5.425.000,00 


500.000,00 


Cat. VII - Partite di giro e contabilità speciali 

Cap. 105 - Recupero anticipazioni al cassiere 

Cap. 106 - Ritenute previdenziali, assistenziali ed 
erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli 
emolumenti al personale. Versamento ritenuta di 
acconto su assegni, indennità e compensi al personale 
di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari 
prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. 
Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti 
diversi. 


25.000,00 
5.400.000,00 


0,00 
500.000,00 


Denominazione 


TITOLO | - SPESE CORRENTI 


Cat. | - Spese per.il.funzionamento degli organi istituzionali 


Previsione definitiva 
esercizio 2007 


Variazione per 
l'esercizio 2008 


Previsione 
esercizio 2008 


1.082.000,00 


1.568.000,00, 


Cap. 110 - Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità 
11 - Oneriyprevidenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità 
Cap. 112 .- Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri 

dell'Autorità 


880.000,00 
120.000,00) 
82.000,00 


1.200.000,00 
200.000,00 
168.000,00) 


Cat. Il.- Spese per il personale in attività di servizio 


Cap:*45 - Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale 


Cap. 116 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità 


16.511.674,00 
11.550.000,00, 
3.950.000,00 


3.363.034,00 
2.400.000,00 
800.000,00 


Cap.117 - Compensi per lavoro straordinario al personale 
Cap. 118 - Indennità e rimborso spese di missione al personale 
Cat. Ill - Spese per personale in quiescenza 


123.739,00) 
887.935,00 
1.580.000,00, 


(12.739,00) 
175.773,00 
(280.000,00) 


Cap. 125 - Accantonamento indennità di fine rapporto 


1.100.000,00 


(100.000,00) 


Cap. 126 - Accantonamento assegni integrativi pensioni 


480.000,00, 


(180.000,00) 
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BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 200831 


DICEMBRE 2008 


Previsione definitiva 


Denominazione e: 
esercizio 2007 


Cat. IV - Acquisto di beni e servizi 15.293.326,00 


cap. 130 - Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 154.974,50 
commissioni (compresi i compensi ai membri e le 
indennità di missione e spese trasporto). 


Variazione per 
l'esercizio 2008 


(717.034,00) 
25,50 


Allegato A 


Previsione 
esercizio 2008 


14.576.292,00, 


Cap. 131 - Compensi e rimborsi ad esperti su specifici 
temi e problemi istituzionali 

Cap. 133 - Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed 1.681.000,00) 
adattamento dei locali, installazione e manutenzione 
impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. 
Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, 

degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. 

Assistenza tecnica per i sistemi informatici. 

Cap. 134 - Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli 
automezzi, di materiale tecnico ed informatico. 


415.123,50) 


998.000,00 


(115.123,50) 


100.000,00 
(621.000,00) 


(248.000,00) 


1.950.000,00 


Cap. 135 - Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 190.905,00 


(59.000,00) 


Cap. 136 - Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione 
e documentazione, per consultazione banche dati e per 

il collegamento in tempo reale con centri elettronici di 

altre amministrazioni. 

Cap. 137 - Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale 
informatico. 

Cap. 138 - Spese per canone fornitura energia elettrica e 

manutenzione relativo impianto; spese per fornitura 

acqua e manutenzione impianto idrico; spese per 

riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per 

la manutenzione del relativo impianto; spese per la 

manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei 

locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa 

smaltimento rifiuti solidi urbani 

[Cap. 140 - Spese impreviste o occasionali_}L> ________| __000 


Cap. 142 - Corsi di formazione e aggiorn. professionale per il personale, 287.364,00 
partecipazione alle spese per corsi indetti da Entited organismi vari, 
partecipazione a convegni e congressi, contributirformazione esterna. 


174.462,00) 


200.000,00, 


895.000,00 


113.848,00) 


30.000,00 


60.000,00 


20.000,00 
0,00 
12.000,00 
181.636,00) 


520.000,00 
0,00 
34.000,00 


Cap. 143 - Spese per l'organizzazione di 192.680,00 (3.680,00) 189.000,00) 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 


Cap. 144 - Vigilanza locali. 400.000,00) 


Cap. 145 - Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa. 


70.000,00 
30.000,00 


470.000,00, 


Cap. 146 - Premi di assicurazione, diversi. 


20.000,00 


Cap. 148 - Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori. 


0,00 
61.419,00 


984.864,00 (270.864,00) 714.000,00 


Cap. 154 - Convenzioni; protocolli, accordi nazionali e internazionali, 
quote associative, contributi 


0,00 


Cap. 159 - Rimborsi 


690.000,00) 60.000,00 750.000,00 


1.547.250,00 762.750,00 2.310.000,00 


e a 
1.000.000,00 1.000.000,0 


1.000.000,00 


2.279.258,00 (557.681,00) 1.721.577,00 


1.000.000,00 


Cat. VI - Somme non attribuibili 19.233.279,31 


2.993.300,00 


22.226.579,31 


Cap. 160.- Fondo di riserva 19.233.279,31 


2.993.300,00 


22.226.579,31 


TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 


53.700.279,31 7.927.300,00 61.627.579,31 
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Denominazione 


TITOLO Il - SPESE IN CONTO CAPITALE 


Allegato A 


Previsione definitiva Variazione per Previsione 
esercizio 2007 


l'esercizio 2008 esercizio 2008 


Cat. VII - Costituzione di fondi 0,00 
Cap. 170 - Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza 0,00 
Cat. VIII - Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature 9.090.000,00 2.090.000,00 


tecnico scientifiche 

Cap. 180 - Spese per l'acquisto di beni mobili, 

personal computer, macchine uso ufficio, 

attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature 
elettroniche per sistemi di rete. 

Cap. 181 - Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste 
professionali per la biblioteca. 


800.000 va 800.000,00] 


90.000,00 90.000,00 


8:200.000,00) (7.000.000,00) 


Cap. 182 - Spese per immobili sedi di lavoro dell'Autorità 1.200.000,00, 
E 

TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 9.090.000,00, (7.000.000,00) 2.090.000,00 
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 
Cat. IX - Partite di giro e contabilità speciali 5.425.000,00, 500.000,00 5.925.000,00 
Cap. 190 - Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la 25.000,00 
corresponsione di anticipi al personale inviato in 
missione. 
Cap. 191 - Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed 5.900.000,00 
erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli 
emolumenti al personale. Versamento ritenuta di 
acconto su assegni, indennità e compensi al personale 
di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari 
prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. 
Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti 

0,00 
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO E-.CONTABILITA' SPECIALI 5.425.000,00 500.000,00 5.925.000,00 


TOTALE SPESE 
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DICEMBRE 2008 
Entrate Allegato.A 
Tit.| Cat.| Cap. Denominazione 
Previsione definitiva Variazione per Previsione 
esercizio 2007 l'esercizio 2008 | esercizio 2008 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 22.595.279,31 572.300;00 23.167.579,31 
I ENTRATE CORRENTI 
I Vendita di beni e servizi 0,00) _ NS 0,00] __0,00 
Totale categoria | 0,00 0,00 0,00 
Il Trasferimenti 
100 |Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità 0,00 0,00 0,00 
101 |Contributo dei soggetti esercenti il servizio di energia 38.645.000500 355.000,00) 39.000.000,00 
Totale categoria l “2/0 LL 38.645:000,00|___ 355.000,00 |__39.000.000,00 
HI Redditi patrimoniali 
102 |Interessi attivi |.-4.2.\900.000,00] LL... 0,00) _.__._.1.500,000,00 
Totale categoria il // el 1.500.000,00] 0,00] _1.500.000,00 
IV Entrate diverse 
104 |Recuperi, rimborsi e proventi diversi ___________50.000,00| 0,00] _—50.000,00 
Totale categoria IV 50.000,00 0,00 50.000,00 
TOTALE ENTRATE CORRENTI 40.195.000,00 355.000,00| 40.550.000,00 
Il ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
a'/ Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 
Totale categoria VS 54 TT 0,00| 0,00] 0,00 
VI Prelievo dai fondi speciali 0,00 0,00 0,00 
Totale categoria IO NO [TTT D;0gl > ti 0,00] ——‘0,00 
TOTALE ENTRATE ÎN/CONTO CAPITALE = | 0,00] 0,00] ——0,00 
Ill PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 
VII Partite di-giro e contabilità speciali 
105 [Recupero anticipazioni al cassiere. 25.000,00 0,00 25.000,00 
106 |Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui 5.400.000,00 500.000,00 5.900.000,00 
compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e 
sugli emolumenti al personale. Ritenute di acconto su 
assegni, indennità e compensi al personale di altre 
Amministrazioni ed agli incaricati di particolari 
prestazioni. Ritenute per conto terzi. 
Totale categoria VII 5.425.000,00 500.000,00 5.925.000,00 


16-2-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 40 


BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2008 - 31 


DICEMBRE 2008 
Entrate 


Tit.| Cat. b Denominazione 


Previsione definitiva 
esercizio 2007 


Allegato A 


Variazione per Previsione 
l'esercizio 2008 | esercizio 2008 


TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' 5.425.000,00 
SPECIALI 


500.000,00 5.925.000,00 
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Tit. | Cat. 


DICEMBRE 2008 
Spese 


Denominazione 


SPESE CORRENTI 


Previsione 
definitiva esercizio 
2007 


Variazione per 
l'esercizio 2008 


Allegato A 


Previsione 


esercizio 2008 


DIREZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA - GESTIONE AMMINISTRATIVA 


Spese per funzionamento degli organi istituzionali 
110|Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità 
111|Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità 
112|Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri 

dell'Autorità 

Totale spese per funzionamento organi istituzionali 


Personale in attività di servizio 
115|Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale 
116|Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità 
117|Compensi per lavoro straordinario al personale 
118|Indennità e rimborso spese di missione al personale 
Totale personale in attività di servizio 


Personale in quiescenza 
125|Accantonamento indennità di fine rapporto 
126|Accantonamento assegni integrativi pensioni 

Totale personale in quiescenza 


Acquisto di beni e servizi 

130|Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 
commissioni (compresi i compensi ai membri ele 
indennità di missione e spese trasporto). 

131|Compensi e rimborsi ad esperti su specifici 
temi e problemi istituzionali. 

132|Canoni di locazione. 

133|Spese per la manutenzione ordinariagriparazione ed 
adattamento dei locali, installazione e.manutenzione 
impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. 
Manutenzione ed esercizio dellé macchine d'ufficio, 
degli automezzi, dei beni mobili e-degli arredi. 
Assistenza tecnica per i sistemi.informatici. 

134|Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli 
automezzi, di materiale tecnico ed informatico. 


135|Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 


136|Spese per l'acquisto di/giornali, per materiale di informazione 
e documentazione, perconsultazione banche dati e per 
il collegamento,in tempo reale con centri elettronici di 
altre amministrazioni. 

137|Spese d'ufficio=di stampa, di cancelleria e di materiale 
informatico. 

138|Spese per/canone fornitura energia elettrica e 
manutenzione relativo impianto; spese per fornitura 
acqua e manutenzione impianto idrico; spese per 
riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per 
la manutenzione del relativo impianto; spese per la 
manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei 
locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani. 

139|Spese telefoniche, telegrafiche e postali. 

140|Spese impreviste o occasionali. 

141|Spese di rappresentanza. 


880.000,00) 
120.000,00 


1.000.000,00 


11.550:000,00 
3:950.000,00) 


15)551.000,00 


1.100.000,00 
480.000,00 
1.580.000,00 


0,00 


0,00 


2.050.000,00 
1.000.000,00 


998.000,00) 


90.000,00 
5.000,00 


200.000,00) 


895.000,00) 


540.000,00) 
0,00 


0,00 


1.200.000,00 
200.000,00 


1.400.000,00 


2.400.000,00 
800.000,00, 


3.226.000,00 


(100.000,00) 
(180.000,00) 
(280.000,00) 


0,00 


0,00 


(100.000,00) 
60.000,00 


(248.000,00) 


(20.000,00) 
10.000,00 


30.000,00 


60.000,00 


(20.000,00) 
0,00 
0,00 


1.300.000,00 


0,00 
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VI 


DICEMBRE 2008 
Spese 


Denominazione 


143|Spese per l'organizzazione di 

convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 

144|Vigilanza locali. 

145|Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa. 

146|Premi di assicurazione diversi. 

148|Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori. 

149|Spese bancarie. 

151|Spese per incarichi di collaborazione 

152|Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 

53|Spese per fornitura lavoro temporaneo 

54|Convenzioni, protocolli, accordi nazionali e internazionali, 
quote associative, contributi 

155|Spese per servizi esterni 


4 


4 


Totale acquisto di beni e servizi 


Trasferimenti 
159|Rimborsi 
Totale trasferimenti 


Somme non attribuibili 
160|Fondo di riserva 
161|Fondo compensazione entrate 
Totale somme non attribuibili 


TOTALE DIR. PERSONALE AMM»E FINANZA GEST. AMM. 


DIREZIONE GENERALE 


Personale in attività di servizio 
117|Compensi per lavoro stfaordinario al personale 
118|Indennità e rimborso spese di missione al personale 

Totale personale in attività di servizio Direzione generale 


Acquisto di beni e servizi 
130|Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 
commissioni\(compresi i compensi ai membri e le 
indennitàdi missione e spese trasporto). 
131|Compersi erimborsi ad esperti su specifici 
temi e problemi istituzionali. 


135|Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 


136|Spesé per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione 
e documentazione, per consultazione banche dati e per 
il collegamento in tempo reale con centri elettronici di 
altre amministrazioni. 
141|Spese di rappresentanza. 
142|Corsi di aggiornamento professionale per il personale e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da organismi vari, 
partecipazione congressi, contributi alla formazione esterna. 
143|Spese per l'organizzazione di 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 
151|Spese per incarichi di collaborazione 
152|Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 
153|Spese per fornitura lavoro temporaneo 


Previsione 


definitiva esercizio 


2007 


190.000,00 


39.000,00 


400.000,00) 
120.000,00) 
160:000,00) 
0,00 
10.000,00 
90.000,00 
200.000,00) 
400.000,00) 
755.000,00) 


310.000,00, 


45.816.279,31 


25.000,00 
40.000,00 
65.000,00 


0,00 


0,00 


0,00 
1.000,00 


7.000,00 
20.000,00 


5.000,00 
0,00 


61.000,00 
65.000,00 


Variazione per 
l'esercizio 2008 


35.000,00 


1.000,00 


70.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
150.000,00 
0,00 
15.000,00 
5.000,00 
150.000,00 
490.000,00, 


65.000,00 
803.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
2.993.300,00) 


2.993.300,00 


9.142.300,00 


(12.000,00) 
0,00 
(12.000,00) 


0,00 


0,00 


0,00 
0,00 


0,00 
2.000,00 


0,00 
0,00 


(21.000,00) 
(65.000,00) 
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Tit. | Cat.| Cap. 
1 


42|Corsi di formazione e aggiornamento professionale per il pers. 


partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed 
organismi vari, partecipazione a convegni e congressi, 
contributi alla formazione esterna. 


Allegato A 


Previsione 
esercizio 2008 


225.000,00) 


40.000,00 


470.000,00 
150.000,00 
180.000,00 
150.000,00 
10.000,00 
105.000,00 
205.000,00) 
550.000,00) 
1.245.000,00 


375.000,00 


9.255.000,00 


1.000.000,00 


1.000.000,00 


22.226.579,31 
0,00 
22.226.579,31 


54.958.579,31 


13.000,00 
40.000,00 
53.000,00 


0,00 


0,00 


0,00 
1.000,00 


7.000,00 
22.000,00 


5.000,00 
0,00 


40.000,00 
0,00 
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DICEMBRE 2008 


Spese 


Denominazione 


Spese per convenzioni, protocolli e quote associative 
Spese per servizi esterni 

Totale acquisto di beni e servizi Direzione generale 
TOTALE DIREZIONE GENERALE 

SEGRETARIATO GENERALE 


Spese per funzionamento degli organi istituzionali 


Previsione 
definitiva esercizio] 


Variazione per 
l'esercizio 2008 


0,00 
64.000,00 
(20.000;00) 


(32.000,00) 


Allegato A 


Previsione 
esercizio 2008 


218.000,00 


Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri 168.000,00 250.000,00 
dell'Autorità 
Totale spese per funzionamento organi istituzionali 168.000,00 250.000,00 
Personale in attività di servizio 
Compensi per lavoro straordinario al personale (5.000,00) 37.000,00 
Indennità e rimborso spese di missione al personale 68.000,00 250.000,00 
Totale personale in attività di servizio Segretariato gen. 63.000,00 287.000,00 
Acquisto di beni e servizi 
Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 25,50 155.000,00 
commissioni (compresi i compensi ai membri e le 
indennità di missione e spese trasporto). 
Compensi e rimborsi ad esperti su specifici (115.123,50) 300.000,00 
temi e problemi istituzionali. 
Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed (681.000,00) 0,00 
adattamento dei locali, installazione e manutenzione 
impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. 
Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio; 
degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. 
Assistenza tecnica per i sistemi informatici 
Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 0,00 0,00 
Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione 57.500,00 66.000,00 
e documentazione, per consultazione.banche dati e per 
il collegamento in tempo reale con'eentri elettronici di 
altre amministrazioni. 
Spese di rappresentanza. 12.000,00 27.000,00 
Corsi di aggiornamento professionale per il personale e 55.000,00 60.000,00 
partecipazione alle spese per\Corsi indetti da organismi vari, 
partecipazione congressi, contributi alla formazione esterna. 
Spese per l'organizzazione di 19.000,00 24.000,00 
convegni, congressi, Mostre ed altre manifestazioni. 
Spese per incarichi'di collaborazione (9.000,00) 104.000,00 
Spese per incarichi diystudio, ricerca e consulenza 20.000,00 20.000,00 
Spese per fornitura lavoro temporaneo 0,00 140.000,00 
Spese per canvenzioni, protocolli e quote associative 48.598,00 117.000,00 
Spese per servizi esterni 88.000,00 (73.000,00) 15.000,00 
Totale acquisto di beni e servizi Segretariato gen. 1.694.000,00 (666.000,00) 1.028.000,00 
TOTALE SEGRETARIATO GENERALE 2.000.000,00 (435.000,00) 1.565.000,00 
DIREZIONE CONSUMATORI E QUALITA' DEL SERVIZIO 
Il Personale in attività di servizio 

117|Compensi per lavoro straordinario al personale 4.000,00] (500,00) 3.500,00 

148|Indennità e rimborso spese di missione al personale 110.000,00 0,00 110.000,00) 
Totale personale in attività di servizio DCQS 114.000,00 (500,00) 113.500,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2008/- 31 
DICEMBRE 2008 
Spese Allegato A 


Denominazione 


RE Variazione per Previsione 
2007 l'esercizio 2008 esercizio 2008 


Acquisto di beni e servizi 
Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 0,00 0,00 0,00 
commissioni (compresi i compensi ai membri e le 
indennità di missione e spese trasporto). 
Compensi e rimborsi ad esperti su specifici 0,00 0,00 0,00 
temi e problemi istituzionali. 
Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 0,00. 0,00 0,00 
Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione 2.144,00 4.856,00 7.000,00 
e documentazione, per consultazione banche dati e per 
il collegamento in tempo reale con centri elettronici di 
altre amministrazioni. 

Spese di rappresentanza. 0,00 0,00 0,00 
Corsi di aggiornamento professionale per il personale e 20.000,00 10.000,00 30.000,00 
partecipazione alle spese per corsi indetti da organismi vari, 
partecipazione congressi, contributi alla formazione esterna. 
Spese per l'organizzazione di 10.000,00 0,00 10.000,00 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 
Spese per incarichi di collaborazione 100.000,00 10.000,00 110.000,00 
Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 35.000,00 40.000,00 75.000,00 
Spese per fornitura lavoro temporaneo 0,00 0,00 0,00 
Spese per convenzioni, protocolli e quote associative 415.248,00 (27.248,00) 388.000,00) 
Spese per servizi esterni 1.057.608,00) (757.608,00) 300.000,00 
Totale acquisto di beni e servizi DCQS 1.640.000,00 (720.000,00) 920.000,00 


TOTALE DIR. CONSUMATORI E QUALITA' DEL SERVIZIO 1.754.000,00 (720.500,00) 1.033.500,00 


DIREZIONE MERCATI 


Personale in attività di servizio 
Compensi per lavoro straordinario/al personale 12.000,00 1.000,00 13.000,00 
Indennità e rimborso spese di missione al personale 210.000,00 30.000,00 240.000,00 
Totale personale in attività di Servizio Direzione Mercati 222.000,00 31.000,00 253.000,00 


Acquisto di beni e servizi 
Spese per il funzionamentodi/collegi, comitati e 0,00 0,00 0,00 
commissioni (compresi i compensi ai membri e le 
indennità di missione e spése trasporto). 
Compensi e rimborsixad esperti su specifici 0,00 0,00 0,00 
temi e problemi istituzionali. 
Spese per insetzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 0,00 0,00 0,00 
Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione 3.000,00 2.000,00 5.000,00 
e documentazione, per consultazione banche dati e per 
il collegamento in tempo reale con centri elettronici di 
altre amministrazioni. 

Spese di.rappresentanza. 0,00 0,00 0,00 
Corsi-di. aggiornamento professionale per il personale e 5.000,00 25.000,00 30.000,00 
partecipazione alle spese per corsi indetti da organismi vari, 
partecipazione congressi, contributi alla formazione esterna. 
Spese per l'organizzazione di 20.000,00 10.000,00 30.000,00 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 
Spese per incarichi di collaborazione 360.000,00 (60.000,00) 300.000,00 
Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 310.000,00 (130.000,00) 180.000,00 
Spese per fornitura lavoro temporaneo 0,00 0,00 0,00 
Spese per convenzioni, protocolli e quote associative 250.000,00 80.000,00 330.000,00 
Spese per servizi esterni 30.000,00 40.000,00 70.000,00 
Totale acquisto di beni e servizi Direzione Mercati 978.000,00 (33.000,00) 945.000,00 


TOTALE DIREZIONE MERCATI 1.200.000,00 (2.000,00) 1.198.000,00 
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DICEMBRE 2008 
Spese Allegato A 
Tit. | Cat. | Cap. Denominazione 


DIREZIONE LEGISLATIVO LEGALE 


Previsione 
definitiva esercizio] 
2007 


Variazione per 
l'esercizio 2008 


Previsione 
esercizio 2008 


Personale in attività di servizio 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
Indennità e rimborso spese di missione al personale 
Totale personale in attività di servizio DLGL 


Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 
commissioni (compresi i compensi ai membri e le 
indennità di missione e spese trasporto). 
Compensi e rimborsi ad esperti su specifici 

temi e problemi istituzionali. 


Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 


Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione 
e documentazione, per consultazione banche dati e per 

il collegamento in tempo reale con centri elettronici di 

altre amministrazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Corsi di aggiornamento professionale per il personale e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da organismi vari, 
partecipazione congressi, contributi alla formazione esterna. 
Spese per l'organizzazione di 

convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 

Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori. 
Spese per incarichi di collaborazione 

Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 

Spese per fornitura lavoro temporaneo 

Spese per convenzioni, protocolli e quote associative 
Spese per servizi esterni 

Totale acquisto di beni e servizi DLGL 


TOTALE DIREZIONE LEGISLATIVO LEGALE 


8.239,00 
44.000,00 
52.239,00 


0,00 


0,00 


0,00 
1.108,00 


0,00 
8.264,00 


3.680,00 


150.526,00 
86.919,00 
169.464,00 
55.000,00 
0,00 
22.800,00 
497.761,00 


550.000,00 


(122.761,00) 


(101.000,00) 


375.000,00 


449.000,00 


DIREZIONE COMUNICAZIONE ED-EVENTI 


117 
118 


130 


131 


135 
136 


141 


142 


143 


151 
152 


Personale in attività di servizio 

Compensi per lavoro straordinario al personale 

Indennità e rimborso speserdi.missione al personale 

Totale personale in attività di servizio Dir. Com. ed Eventi 


Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 
commissioni (compresi i compensi ai membri e le 
indennità di missione e spese trasporto). 
Compensi exfimborsi ad esperti su specifici 

temi e problemi istituzionali. 


Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 


Spese(per.l'acquisto di giornali, per materiale di informazione 
e documentazione, per consultazione banche dati e per 

il collegamento in tempo reale con centri elettronici di 

altre amministrazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Corsi di aggiornamento professionale per il personale e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da organismi vari, 
partecipazione congressi, contributi alla formazione esterna. 
Spese per l'organizzazione di 

convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 

Spese per incarichi di collaborazione 

Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 


16.000,00 
27.935,00 
43.935,00 


0,00 


0,00 


100.905,00 
66.310,00 


0,00 
0,00 
66.000,00 


38.000,00 
0,00 


(2.000,00) 
273,00 
(1.727,00) 


0,00 


0,00 


(39.000,00) 
19.000,00 


0,00 
8.000,00 
(46.000,00) 


43.000,00 
0,00 


14.000,00 
28.208,00 
42.208,00 


0,00 


0,00 


61.905,00 
85.310,00 


0,00 
8.000,00 
20.000,00 


81.000,00 
0,00 
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DICEMBRE 2008 
Spese Allegato A 
Tit. | Cat.| Cap. Denominazione 
Previsione tac E 
definitiva esercizio Vasazione Pes previa ala 
l'esercizio 2008 esercizio 2008 
153|Spese per fornitura lavoro temporaneo 
154|Spese per convenzioni, protocolli e quote associative 
155|Spese per servizi esterni 
Totale acquisto di beni e servizi Dir. Com. ed eventi 676.065,00 
TOTALE DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI 720.000,00 
DIREZIONE STRATEGIE STUDI E DOCUMENTAZIONE 
Il Personale in attività di servizio 
117|Compensi per lavoro straordinario al personale 3.000,00 (500,00) 2.500,00) 
118|Indennità e rimborso spese di missione al personale 40:000,00 0,00 40.000,00 
Totale personale in attività di servizio DSSD 43.000,00 (500,00) 42.500,00 
IV Acquisto di beni e servizi 
130|Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 0,00 0,00 0,00 
commissioni (compresi i compensi ai membri e le 
indennità di missione e spese trasporto). 
131|Compensi e rimborsi ad esperti su specifici 0,00 0,00 0,00 
temi e problemi istituzionali. 
135|Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 0,00 0,00 0,00 
136|Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di infoftmazione 85.000,00 15.000,00 100.000,00 
e documentazione, per consultazione banche dati.e per 
il collegamento in tempo reale con centri elettronici di 
altre amministrazioni. 
141|Spese di rappresentanza. 0,00 0,00 0,00 
142|Corsi di aggiornamento professionale per il personale e 14.000,00 0,00 14.000,00] 
partecipazione alle spese per corsi indetti da organismi vari, 
partecipazione congressi, contributi allaxformazione esterna. 
143|Spese per l'organizzazione di 20.000,00 0,00 20.000,00 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 
151|Spese per incarichi di collaborazione 185.000,00 3.000,00 188.000,00 
152|Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 35.000,00 (20.000,00) 15.000,00 
153|Spese per fornitura lavoro temporaneo 0,00 0,00 0,00 
154|Spese per convenzioni, protocolli e quote associative 0,00 0,00 0,00 
155|Spese per servizi esterni 78.000,00 2.000,00 80.000,00 
Totale acquisto di béni‘e servizi DSSL 417.000,00 0,00 417.000,00 
TOTALE DIR. STRATEGIE STUDI E DOCUMENTAZIONE 460.000,00 (500,00) 459.500,00 
DIREZIONE TARIFFE 
Il Personale%in=attività di servizio 
117|Compensi per lavoro straordinario al personale 5.000,00 (500,00) 4.500,00 
118|Indennità\e,rimborso spese di missione al personale 99.000,00 (4.000,00) 95.000,00 
Totale personale in attività di servizio DTRF 104.000,00 (4.500,00) 99.500,00 
IV Acquisto di beni e servizi 
130|Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 0,00 0,00 0,00 
commissioni (compresi i compensi ai membri e le 
indennità di missione e spese trasporto). 
131|Compensi e rimborsi ad esperti su specifici 0,00 0,00 0,00 
temi e problemi istituzionali. 
135|Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 0,00 0,00 0,00 
136|Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione 1.000,00 4.000,00 5.000,00) 
e documentazione, per consultazione banche dati e per 
il collegamento in tempo reale con centri elettronici di 
altre amministrazioni. 
141|Spese di rappresentanza. 0,00 0,00 0,00 
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DICEMBRE 2008 
Spese 
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Allegato A 


Denominazione 


142|Corsi di aggiornamento professionale per il personale e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da organismi vari, 
partecipazione congressi, contributi alla formazione esterna. 

143|Spese per l'organizzazione di 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 

151|Spese per incarichi di collaborazione 

152|Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 

153|Spese per fornitura lavoro temporaneo 

154|Spese per convenzioni, protocolli e quote associative 

155|Spese per servizi esterni 
Totale acquisto di beni e servizi DTRF 


TOTALE DIREZIONE TARIFFE 


Previsione 
definitiva esercizio] 
2007 


25.000,00 


10.000,00 


177.000,00 
131.000,00 
30.000,00 
40.000,00 
182.000,00 
596.000,00 


700.000;00 


Variazione per 
l'esercizio 2008 


0,00, 


0,00 


(77.000,00) 
(37.000,00) 
(30.000,00) 
110.000,00 
28.000,00) 
4.000,00 


(500,00) 


Previsione 
esercizio 2008 


25.000,00 


10.000,00 


100.000,00 
100.000,00 
0,00 
150.000,00 
210.000,00 
600.000,00 


699.500,00 


DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO 


Personale in attività di servizio 
117|Compensi per lavoro straordinario al personale 
118|Indennità e rimborso spese di missione al personale 
Totale personale in attività di servizio DVGC 


Acquisto di beni e servizi 
130|Spese per il funzionamento di collegi, comitati e 
commissioni (compresi i compensi ai membri e le 
indennità di missione e spese trasporto). 
131|Compensi e rimborsi ad esperti su specifici 
temi e problemi istituzionali. 
135|Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale. 
136|Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di‘informazione 
e documentazione, per consultazione banche dati ‘e per 
il collegamento in tempo reale con centri elettronici di 
altre amministrazioni. 
141|Spese di rappresentanza. 
142|Corsi di aggiornamento professionalé.per»il personale e 
partecipazione alle spese per corsi indetti da organismi vari, 
partecipazione congressi, contributixalla formazione esterna. 
143|Spese per l'organizzazione di 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 
151[Spese per incarichi di collaborazione 
152|Spese per incarichi di studio ricerca e consulenza 
153|Spese per fornitura lavoro temporaneo 
154|Spese per convenzioni, protocolli e quote associative 
155|Spese per servizi esterni 
Totale acquisto/di beni e servizi DVGC 


TOTALE DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO 


TOTALE SPESE CORRENTI 


SPESBIN CONTO CAPITALE 


2.500,00 
90.000,00 
92.500,00 


0,00 


0,00 


0,00 
1.400,00 


0,00 
100,00 


14.000,00 


0,00 
43.400,00 
0,00 
18.600,00 
80.000,00 
157.500,00 


250.000,00 


53.700.279,31 


0,00 
40.500,00 
40.500,00 


0,00 


0,00 


0,00 
1.100,00 


0,00 
4.900,00) 


(9.000,00) 


0,00 
(29.400,00) 
0,00 
61.400,00) 
10.000,00 
39.000,00 


79.500,00 


7.927.300,00 


2.500,00) 
130.500,00 
133.000,00 


0,00 


196.500,00 
329.500,00 


61.627.579,31 


DIREZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA - 
Costituzione di fondi 


170|Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza 


Totale categoria VII 


GESTIONE AMMINISTRATIVA 
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BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2008 -31 
DICEMBRE 2008 
Spese Allegato A 


Tit. |Cat.| Cap. Denominazione 


Previsione 
definitiva esercizio 


Variazione per Previsione 


2007 l'esercizio 2008 esercizio 2008 


VIII Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature 
tecnico scientifiche 
180|Spese per l'acquisto di beni mobili, 800.000,00 800.000,00 
personal computer, macchine uso ufficio, 
attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature 
elettroniche per sistemi di rete. 


DIREZIONE STRATEGIE STUDI E DOCUMENTAZIONE 


181|Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste 90-000,00 90.000,00 


professionali per la biblioteca. 


DIREZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA - GESTIONE AMMINISTRATIVA 


182|Spese per immobili sedi di lavoro dell'Autorità 8.200.000,00) (7.000.000,00) 1.200.000,00 
Totale categoria VII / GG ASTI 9.090.000,00| —(7.000.000,00)| —2.090.000,00 
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALI 9.090.000,00| (7.000.000,00)| —2.090.000,00 


Ill PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 


IX Partite di giro e contabilità speciali 
190|Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la 25.000,00 0,00 25.000,00 
corresponsione di anticipi al personale. inviato in 
missione. 
191|Versamento ritenute previdenziali ‘assistenziali ed 5.400.000,00 500.000,00 5.900.000,00) 


erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli 
emolumenti al personale. Versamento ritenuta di 
acconto su assegni, indennità e,compensi al personale 
di altre Amministrazioni ehagli incaricati di particolari 
prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. 
Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti 


diversi. 

192/Anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni | ________ 0,00] | 0,00] 0,00 
Totale categoria IX 5.425.000,00 500.000,00 5.925.000,00) 
TOTALE PARRITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 5.425.000,00 500.000,00 5.925.000,00 
TOTALE GENERALE 68.215.279,31 1.427.300,00| 69.642.579,31 
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BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 
GENNAIO 2008 - 31 DICEMBRE 2008 
Avanzo Allegato 1 


BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2008 


TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONI Valori in euro Valori in euro 
PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2007 


FONDO CASSA DISPONIBILE ALL'01/01/2007 (a 55.862.170,90 
- Residui attivi iniziali 357.732,95 
- Residui passivi iniziali (12.966.348,58) 
- Fondo compensazione entrate (20.658.275,96) 


AVANZO INIZIALE APPLICATC 22.595.279,31 


- Entrate presunte accertate nell'esercizio (al lordo partite di giro) 44.945.000,00 
- Spese presunte impegnate nell'esercizio (al lordo partite di giro) (45.372.700,00) 


AVANZO ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO 22.167.579,31 
VARIAZIONE PRESUNTA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/200' 0,00 


VARIAZIONE PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/200' 1.000.000,00 


AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 23.167.579,31 
E DISPONIBILE AL 31/12/2007 


— 17° 
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BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 
GENNAIO 2008 - 31 DICEMBRE 2008 
Fondo di riserva Allegato n. 1 


Composizione Fondo di riserva 


63:717.579,31 


5.925.000,00 


Totale composizione Fondo di riserva 22.226.579,31 


Ca fg — 
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Voci di spesa 


RIEPILOGO VOCI DI SPESA 


Personale e collegio 


BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2008 - 31 DICEMBRE 2008 


Capitolo 110 (Retribuzioni collegio) 2.080.000,00 
Capitolo 111 (Contributi collegio) 320.000,00 
Capitolo 115 (Retribuzioni personale) 13.950.000,00 
Capitolo 116 (Contributi personale) 4.750.000,00 
Capitolo 125 (accantonamento T.F.R.) 1.000.000,00 
Capitolo 126 (versamenti F.P.A.) 300.000,00 


Totale personale e collegio 


22.400.000,00 


Spese generali 


Capitolo 118 (missioni GdF) 20.000,00 
Capitolo 132 (affitti) 1.950.000,00 
Capitolo 133 (manutenzioni varie) 1.060.000,00 
Capitolo 134 (noleggi e godimento beni di terzi) 750.000,00 
Capitolo 135 (inserzioni e pubblicità) 10.000,00 
Capitolo 136 (giornali e acquisizione banche dati) 10.000,00 
Capitolo 137 (spese ufficio acquisto software) 230.000,00 
Capitolo 138 (energia elettrica, acqua, pulizie) 955.000,00 
Capitolo 139 (telefoniche e postali) 520.000,00 
Capitolo 140 (spese occasionali) 0,00 
Capitolo 142 (aggiornamento professionale) 25.000,00, 
Capitolo 143 (organizzazione convegni) 10.000,00 
Capitolo 144 (vigilanza locali) 470.000,00 
Capitolo 145 (assicurazioni assistenza sanitaria) 150.000,00 
Capitolo 148 (liti e arbitrati) 150.000,00 
Capitolo 146 (assicurazioni varie) 180.000,00 
Capitolo 149 (spese bancarie) 10.000,00 
Capitolo 151 (spese per incarichi di collaborazione) 50.000,00 
Capitolo 152 (spese per incarichi di consulenza) 65.000,00 
Capitolo 153 (spese fornitura lavoro temporaneo) 550.000,00 
Capitolo 154 (convenzioni e protocolli) 800.000,00 
Capitolo 155 (spese per servizi esterni) 270.000,00 
Capitolo 159 (rimborso contributo) 1.000.000,00 
Totale spese generali 9.235.000,00 
Spese decentrate 

Capitolo 112 (missioni componenti) 250.000,00 
Capitolo 117 (straordinari) 111.000,00 
Capitolo 118 (missioni personale) 1.043.708,00 
Capitolo 130 (collegi e comitati) 155.000,00 
Capitolo 131 (esperti esterni) 300.000,00 
Capitolo 133 (manutenzioni Ufficio. Roma) 0,00 
Capitolo 135 (inserzioni e pubblicità) 121.905,00 
Capitolo 136 (giornali e acquisizione banche dati) 278.310,00 
Capitolo 141 (spese rappresentanza) 34.000,00 
Capitolo 142 (aggiornamento’professionale) 444.000,00 
Capitolo 143 (organizzazione convegni) 179.000,00 
Capitolo 151 (spese per incarichi di collaborazione) 1.038.500,00 
Capitolo 152 (spese per incarichi di consulenza) 649.000,00 
Capitolo 153 (spese ‘fornitura lavoro temporaneo) 200.000,00 
Capitolo 154 (convenzioni e protocolli) 1.510.000,00 
Capitolo 155 (spese per servizi esterni) 1.451.577,00 
Capitolo 181 (biblioteca) 90.000,00 
Totale spese decentrate 7.856.000,00 
Investimenti 

Capitolo 180 (acquisto beni mobili) 800.000,00 
Capitolo 182 (acquisto immobile) 1.200.000,00 
Totale investimenti 2.000.000,00 


Totale spese 


41.491.000,00 


Fondo di riserva 
Capitolo 160 (fondo di riserva) 


22.226.579,31 


Totale fondo di riserva 


22.226.579,31 


Partite di giro 

Partite di giro 5.925.000,00 
Totale partite di giro 5.925.000,00 
Totale generale 69.642.579,31 


Allegato n. 1 
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DELIBERAZIONE 27 dicembre 2007. 


Regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011. (Deliberazione n. 341/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 27 dicembre 2007 
Visti: 


e la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l’articolo 2, comma 12, 
lettere d), e), g) e A); 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguîte: decreto legislativo n. 
79/99); 

e il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 “recante approvazione della 
convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (di 
seguito: DM 22 dicembre 2000); 

e il decreto legge 23 agosto 2003, n. 239, cofvertito in legge con modificazioni 
con la legge 27 ottobre 2003, n. 290; 

e il decreto del Presidente del Consigliosdei Ministri 11 maggio 2004 recante 
criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione 
della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 
2004); 

e la deliberazione dell’Autorità ped l'energia elettrica e il gas (di seguito: 
l’ Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97; 

e la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: 
deliberazione n. 250/04), e in particolare l’Allegato A alla medesima 
deliberazione; 

e la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005 n. 203/05 (di seguito: 
deliberazione n. 203/05); 

e ladeliberazione dell*Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06; 

e la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06, recante verifica del 
Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di 
seguito: Codice di rete); 

e la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: 
deliberazione n. 208/06); 

e la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito: 
deliberazione n. 209/06); 

e la ‘deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07 (di seguito: 
deliberazione n. 172/07); 

e a deliberazione dell’ Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07 (di seguito: 
deliberazione n. 281/07); 
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e la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: 
deliberazione n. 333/07) e, in particolare, l’ Allegato A recante “Testo integrato 
della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita 
dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011” (di seguito: Testo 
integrato per il periodo 2008-2011); 

e il documento per la consultazione 4 aprile 2007 concernente “Opzioni pèr la 
regolazione della qualità dei servizi elettrici nel terzo periodo di regolazione 
(2008-2011)”, Atto n. 16/07 (di seguito: primo documento per la consultazione); 

e il documento per la consultazione 2 agosto 2007 concernente “Proposte per la 
regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008- 
2011)”, Atto n. 36/07 (di seguito: secondo documento per la consultàzione); 

e il documento per la consultazione 30 novembre 2007 concernente “Tariffe per 
l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica per il periodo 2008 — 2011”, Atto n. 47/07; 

e il documento per la consultazione 6 dicembre 2007 concernente “Schema di 
provvedimento per la regolazione incentivante della. qualità del servizio di 
trasmissione dell’energia elettrica nel periodo di regolàzione 2008-2011”, Atto 
n. 53/07 (di seguito: quarto documento per la consultazione); 

e le osservazioni dei soggetti interessati in relazionevalle opzioni e proposte di 
regolazione della qualità del servizio di trasmissione, pervenute all’ Autorità a 
seguito della pubblicazione del primo, del secorido e del quarto documento di 
consultazione diffusi nell’ambito del procediménto avviato con la deliberazione 
n. 209/06 (di seguito richiamato come “procedimento in materia di regolazione 
della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione”). 


Considerato che: 


e il procedimento in materia di regolazione della qualità dei servizi elettrici per il 
terzo periodo di regolazione sisè svolto in parallelo all’analogo procedimento per 
le tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica 
per il medesimo periodo distegolazione, avviato con la deliberazione n. 208/06; 

e il procedimento sulla regolazione in materia di qualità dei servizi elettrici per il 
terzo periodo di regélazione è stato inserito nella sperimentazione triennale 
dell’Analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) avviata con la deliberazione n. 
203/05; 

e  nelrispetto di talèmetodologia, gli obiettivi generali del procedimento sono stati 
indicati nella“deliberazione n. 209/06 di avvio del medesimo e sono stati 
ulteriormente, specificati nel primo documento per la consultazione; in 
particolare, per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica tali obiettivi sono 
così riassumibili: 

a) ridurre le disalimentazioni della rete di trasmissione nazionale (di seguito: 
RTN); 

b) prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti (come definiti dall’articolo 35 
dell’Allegato A alla deliberazione n. 250/04); 

cy allineare la regolazione della qualità tra trasmissione e distribuzione in alta 
tensione; 

d) valorizzare i servizi di mitigazione offerti dalle imprese distributrici; 

e) semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni; 
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e in attuazione della metodologia A.I.R., nel primo documento per la 
consultazione sono state presentate opzioni alternative di regolazione per i primi 
due tra gli obiettivi sopra indicati; per ciascuna opzione è stata condotta; 
attraverso un’analisi multi-criteri, una valutazione qualitativa preliminare e soho 
state sollecitati ai soggetti interessati osservazioni e elementi quantitativi per la 
scelta dell’opzione preferibile; 

e il processo di consultazione si è articolato in più fasi, corrispondenti ciascuna 
alla diffusione di distinti documenti per la consultazione e alla raccolta di 
osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte ‘presentate 
dall’ Autorità; 

e nel corso del processo di consultazione i soggetti interessati” sono stati 
continuamente informati delle attività condotte e del piano»divgonsultazione, 
pubblicato in appendice a ognuno dei documenti per la/ consultazione, 
periodicamente aggiornato in esito a ogni consultazione; 

e inesito a ogni fase di consultazione sono state valutate/le ‘opzioni alternative e 
riformulate le proposte iniziali tenendo conto delle osservazioni pervenute dai 
soggetti interessati e tenendo altresì conto sia degli Obiettivi del procedimento, 
sia della introduzione a partire dal 1° luglio 2009 di-nuovi standard di continuità 
del servizio relativi alla durata massima del tempo di ripristino 
dell’alimentazione, applicabili anche alle interruzioni con origine all’interno del 
perimetro della RTN, come previsto dalla’ deliberazione n. 172/07 recante 
Direttiva per la tutela dei clienti finali ‘di/energia elettrica interessati da 
interruzioni prolungate o estese, le cui‘disposizioni sono confluite nel Testo 
integrato per il periodo 2008-2011; 

e per quanto riguarda in particolare gli Obtettivi di ridurre le disalimentazioni della 
RTN e di prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti, a seguito delle osservazioni 
pervenute in esito al primo documento per la consultazione, 1’ Autorità ha 
avanzato nel secondo documento,per la consultazione una proposta integrata di 
regolazione incentivante di alcuni indicatori di qualità del servizio di 
trasmissione; 

e per quanto riguarda in particolare l’obiettivo di semplificare e stabilizzare gli 
obblighi di registrazione della continuità del servizio, 1’ Autorità ha emanato la 
deliberazione n. 281/07, modificando la soglia di identificazione degli incidenti 
rilevanti e richiedendo a Terna S.p.A. (di seguito: Terna) di presentare 
all’ Autorità, entro îl,31 gennaio 2008, le modifiche al Codice di rete, ivi incluso 
in particolare al,documento A.54 allegato al medesimo Codice (di seguito: 
documento A.54), per adeguare le modalità di registrazione e statistica delle 
disalimentazioni sulla RTN alle disposizioni di detto provvedimento; 

e sulla base-delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del primo e 
del seconde/documento per la consultazione, 1’ Autorità ha prospettato nel quarto 
documento per la consultazione uno schema di provvedimento in merito alla 
regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di 
regolazione 2008-2011 (di seguito: schema di provvedimento); 

e lo schema di provvedimento è ispirato a una logica di prima sperimentazione 
della regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione ed è 
basato sui seguenti elementi principali: 

a) per quanto riguarda gli obiettivi di ridurre le disalimentazioni della RTN e di 
prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti: introdurre un meccanismo di 
regolazione incentivante, basato sulla definizione di tre indicatori di qualità 
del servizio di trasmissione (Energia non servita di riferimento, Numero di 
disalimentazione per utente, Quota di utenti senza disalimentazioni, rilevati 
sia a livello dell’intera RTN sia a livello di singola Area operativa di Terna) 
e di un sistema di incentivi e penalità in relazione a livelli obiettivo fissati, 
per ciascun indicatore, tenendo conto dei livelli di qualità registrati negli 
ultimi anni e disponibili; 
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b) per quanto riguarda l’obiettivo di allineare la regolazione della qualità tra 
trasmissione e distribuzione in alta tensione: estendere a Terna l’obbligo di 
contribuire, in quota parte proporzionale alle proprie responsabilità, alle 
penalità e indennizzi relativi agli standard individuali di continuità del 
servizio applicabili ai clienti alimentati in media e bassa tensione, in misura 
del tutto analoga all’estensione delle responsabilità delle imprese distributrici 
per le interruzioni, attribuibili a loro responsabilità, con origine sulle reti di 
distribuzione in alta tensione; inoltre, definire le modalità per il contributo di 
Terna al Fondo eventi eccezionali, come previsto dall’articolo..50; comma 
50.3, del Testo integrato per il periodo 2008-2011; 

c) per quanto riguarda l’obiettivo di valorizzare i servizi di mitigazione offerti 
dalle imprese distributrici: da una parte, introdurre una remùnerazione di tali 
servizi, basata sulla rilevazione della differenza tra l’emergia non fornita 
“lorda” (valutata come prodotto tra il valore della potenza interrotta e la 
durata della disalimentazione) e l’energia non fornita “netta” valutata come 
previsto dal Codice di rete, a parità di carico di riferimento durante la durata 
di disalimentazione; dall’altra parte, prevedere‘ che tale remunerazione a 
favore delle imprese distributrici sia attenuata ‘o annullata in caso di non 
adeguata risposta alle richieste di Terna dixesecuzione di manovre sugli 
impianti funzionali alla gestione della RTN; secondo modalità da definire nel 
corso dell’anno 2008 congiuntamente tfa\Terna e le imprese distributrici 
direttamente connesse alla RTN; 

d) per quanto riguarda l’obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di 
registrazione delle interruzioni: confermare le disposizioni di cui alla 
deliberazione n. 281/07 e valutafe, attraverso i contributi dei soggetti 
partecipanti alla consultazioni, y\eventuali ulteriori semplificazioni delle 
disposizioni di cui alla delibetazione n. 250/04; 

e l’Autorità ha ricevuto osservazioni da Terna, Enel, Federutility ed Exergia in 
relazione allo schema di provvedimento contenuto nel quarto documento per la 
consultazione; tali osservazioni esprimono una generale condivisione delle 
proposte dell’ Autorità, salvo alcune proposte alternative, richieste di modifica e 
precisazioni che possono.essere così sintetizzate: 

a) per quanto concerne gli obiettivi congiunti di ridurre le disalimentazioni 
della RTN e dî) prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti, Terna ha 
formulato osservazioni in merito a: 

- l’opportunità di escludere provvisoriamente dal calcolo dell’energia non 
fornità + clienti AT non direttamente connessi alla RTN per le 
disalimentazioni aventi origine all’esterno del perimetro della RTN, in 
considerazione delle ridotte leve di miglioramento disponibili a Terna in 
relazione a impianti esterni al perimetro della RTN, per quanto ad essa 
funzionali, nonché della situazione venutasi a creare in relazione 
all’applicazione, dal 2007, dei limiti di portata nominale delle linee AT 
di proprietà delle imprese distributrici definiti dalla norma CEI 11-60, 
più stringenti rispetto ai criteri dettati dalla convenzione tipo di cui al 
DM 22 dicembre 2000, ciò potendo comportare la necessità di esercizio 
radiale di alcune linee di distribuzione primaria; 
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- la possibilità di basare la regolazione incentivante non sull’indicatore 
Energia non fornita di riferimento bensì sull’indicatore Tempo medio di 
disalimentazione, definito dal Codice di rete come il rapporto ‘tra 
l’energia non fornita e la potenza media del sistema nel periodo, ih 
quanto tale indicatore non ha natura estensiva e pertanto le sue varfazioni 
non sono influenzate dalle variazioni percentuali dell’energia trasmessa 
sulla RTN, attese in crescita di circa il 2% annuo per i prossimi\anni; 

- la richiesta di attenuare i profili di miglioramento attesi pet)l’indicatore 
Energia non servita di riferimento (o per l’indicatore Tempo medio di 
disalimentazione qualora adottato in sostituzione) limitàndo i valori 
indicati nello schema di provvedimento che. risulterebbero 
eccessivamente sfidanti; 

- la richiesta di evitare penalizzazioni a priorivguali quelle che si 
determinerebbero nel 2009 per via dell’inclusiohe dell’anno 2007 nei 
calcoli del livello di partenza dell’indicatoreEnergia non servita di 
riferimento e per via dell’adozione della&mèdia triennale al fine di 
moderare la volatilità intrinseca di tale indicatore; 

- la richiesta di ridurre, rispetto a quanto\prospettato in consultazione, 
l’ampiezza dei tetti massimi per incentivise penalità per l’ultimo anno del 
periodo di regolazione in esame, ini felazione al carattere innovativo e 
sperimentale della regolazione; 

b) per quanto concerne l’obiettivo di allineare la regolazione della qualità tra 
trasmissione e distribuzione in alta tensione: 

- Terna non ha formulato “particolari osservazioni, suggerendo che 
l’ Autorità conceda un terminecongruo per apportare eventuali modifiche 
nel corso del 2008; 

- Federutility ha richiesto/che l’Autorità definisca in maniera chiara ed 
esaustiva le modalità per il “ribaltamento” a Terna della quota parte di 
indennizzi erogati4ai elienti o penalità eventualmente inflitte all’impresa 
distributrice per4nterruzioni non attribuibili ad essa; 

c) per quanto concerne l’obiettivo di valorizzare i servizi di mitigazione offerti 
dalle imprese distributrici: 

- Terna ha richiesto di precisare che il servizio di mitigazione è riferibile 
solo a impianti di trasformazione direttamente connessi alla RTN; 

-  Enele Federutility hanno ribadito l’opportunità di valorizzare i servizi di 
mitigazione, previo un confronto tecnico coordinato dall’ Autorità e la 
definizione di regole precise in particolare per la definizione di mancati 
gdempimenti di ordini di apertura e chiusura di linee AT attraverso 
sistemi di telecontrollo, anche sottoponendo a registrazione (anche 
vocale, per le comunicazioni verbali telefoniche) le comunicazioni 
operative tra i Centri di ripartizione e telecontrollo impianti di Terna e i 
Centri operativi delle imprese distributrici; 

d) per quanto concerne l’obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di 
registrazione delle interruzioni: 

-  Enele Federutility hanno espresso la necessità di rivedere le modalità di 
stima dell’energia non fornita, in modo da rendere possibile la stima 
dell’energia non fornita sia lorda che netta, ai fini dell’introduzione della 
valorizzazione dei servizi di mitigazione, anche includendo il riferimento 
a parametri relativi al numero di clienti progressivamente rialimentati. 

Ritenuto che sia opportuno: 
e dare seguito alla proposta formulata nel quarto documento per la consultazione, 
tenendo conto e valutando attentamente le osservazioni formulate dai soggetti 
interessati e sopra sintetizzate negli aspetti principali; 


— 4 — 


16-2-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 40 


e confermare le proposte formulate nel quarto documento per la consultazione o 
rivederne alcuni aspetti, in relazione alle argomentazioni prodotte dai soggetti 
interessati partecipanti alla terza consultazione, come di seguito specificato: 

a) per quanto concerne gli obiettivi congiunti di ridurre le disalimentazioni 
della RTN e di prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti, in accoglimento di 
alcune delle proposte formulate da Terna: 

- escludere provvisoriamente, per il solo periodo di regolazione, gli utenti 
non direttamente connessi alla RTN dal calcolo dell’energia non fornita 
in occasione di disalimentazioni aventi origine all’esterno del perimetro 
della RTN; 

- mantenere l’indicatore Energia non fornita di riferimento” quale 
indicatore a base della regolazione incentivante, attenuando»-leggermente 
il profilo di miglioramento minimo previsto dai livelli obiettivo rispetto a 
quanto previsto nello schema di provvedimento; 

- applicare la verifica dei livelli obiettivo a partire dal 2010, in modo che 
anche per l’indicatore Energia non fornita di riferimento sia disponibile 
un valore del livello effettivo computato come mediartriennale di livelli 
annuali tutti successivi all’entrata in vigore del présente provvedimento; 

- limitare al 2% il tetto massimo per gli incentivi e all’1,5% il tetto 
massimo per le penalità in considerazione/*della natura sperimentale e 
innovativa della regolazione incentivante della qualità del servizio di 
trasmissione; 

b) per quanto concerne i restanti obiettivi /\confermare le proposte avanzate 
nello schema di provvedimento contenuto’ nel quarto documento per la 
consultazione; 

e abrogare alcune disposizioni della deliberazione n. 250/04 in tema di livelli 
attesi di qualità del servizio di trasmissione che non hanno più ragione di essere 
a seguito dell’introduzione delle disposizioni di cui al presente provvedimento; 

e invirtù della portata innovativa e sperimentale della regolazione della qualità del 
servizio di trasmissione definita-còm il presente provvedimento, prorogare al 31 
marzo 2008 il termine di cui-alspunto 4 della deliberazione n. 281/07 entro il 
quale Terna deve presentare all’ Autorità le modifiche al Codice di rete, ivi 
incluso in particolare il documento A.54 allegato al medesimo Codice; 

e dare mandato al Direttéresdella Direzione consumatori e qualità del servizio 
affinché provveda a. dare attuazione alle disposizioni di cui al presente 
provvedimento, in particolare attraverso un confronto tecnico tra Terna e 
imprese distributrici per le necessarie implementazioni del Documento A.54 
allegato al Codice, di rete, fatte salve le disposizioni già impartite con la 
deliberazione NiN281/07, interessando altresì il Comitato elettrotecnico italiano 
per quanto concerne l’applicazione della norma CEI 11-60 in merito alla portata 
nominale delle linee esercite in alta tensione, allo scopo di precisare alcuni 
aspetti operativi della medesima norma in modo che vengano verificate, e nel 
caso risolte, eventuali incongruenze con le disposizioni di cui alla convenzione 
tipo approvata con DM 22 dicembre 2000; 

e di‘modificare il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di 
distribuzione, misura e vendita di cui all’ Allegato A alla deliberazione n. 333/07 
per definire le modalità di contribuzione di Terna al Fondo per eventi 
eccezionali, nonché per rettificare alcuni errori materiali individuati nel 
medesimo Testo integrato successivamente alla sua pubblicazione 
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DELIBERA 


1. di approvare le disposizioni in materia di regolazione della qualità del servizio di 
trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 — 2011, di cui 
all'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di abrogare i commi 33.I, 33.2, 33.3, 33.4, 33.6 e 33.7 dell’articolo, ‘33 
dell’ Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n, 250/04 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

3. di prorogare al 31 marzo 2008 il termine di cui al punto 4 della deliberazione n. 
281/07 entro il quale Terna deve presentare all’ Autorità le modifiche al Codice di 
rete, ivi incluso in particolare il documento A.54 allegato al medesimo Codice, per 
adeguare le modalità di registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla rete di 
trasmissione nazionale alle disposizioni di cui alla delibetazione n. 281/07, 
tenendo altresì conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento; 

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori. evQualità del Servizio 
dell’ Autorità affinché provveda, fatte salve le disposizioni già impartite con la 
deliberazione n. 281/07 in tema di Istruzioni techiche, all’attuazione e al 
monitoraggio delle disposizioni di cui all’ Allegato A»del presente provvedimento, 
con il coinvolgimento di Terna e delle imprese distributrici direttamente connesse 
alla RTN, anche proponendo all’ Autorità-unò o più provvedimenti per 
l’aggiornamento del medesimo Allegato A*sulla base degli esiti del predetto 
monitoraggio, e altresì verifichi con il Cofnitato elettrotecnico italiano eventuali 
incongruenze tra la norma CEI 11-60 in(merito alla portata nominale delle linee 
esercite in alta tensione e le disposizioni di cui alla Convenzione tipo approvata 
con DM 22 dicembre 2000; 

5. di modificare l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2007, n. 
333/07, anche per rettificare \alcuni errori materiali rinvenuti dopo la 
pubblicazione, e di pubblicare sul sito internet dell’ Autorità detto Allegato come 
risultante dalle seguenti modifiche e integrazioni: 

a. il comma 50.3 è sostituito dal seguente: 
“50.3 Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal 2009, Terna versa al 

Fondo un contfibuto pari al prodotto dell’energia non fornita relativa alla 

parte di disalimentazioni dell’anno precedente con durata in eccesso a 2 

ore, per un*aliquota pari a 10.000 euro/MWh. Ai fini di tale conteggio: 

a) nonéono conteggiate le disalimentazioni attribuite a cause di forza 
maggiore, a cause esterne o a cause di insufficienza di risorse di cui 
all'articolo 30, comma 30.1, lettera c), dell’Allegato A alla 
deliberazione n. 250/04; 

b) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del 
superamento della soglia di 2 ore, è valutata al netto di eventuali 
posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di 
sicurezza.” 

b- al comma 34.9, sostituire le parole “quota parte di ogni penalità P di cui al 
comma 34.5” con le parole “quota parte di ogni penalità P di cui al comma 
34.2”; 

e. al termine dell’articolo 32, comma 32.1, lettera g), dopo le parole “carico 
dell’impresa distributrice” sono aggiunte le parole «nonché le interruzioni 
aventi origine “sistema elettrico” ai sensi del precedente comma 6.1, lettera a)» 
dell’ Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07; 

d. nella Tabella 4 della Parte I, sostituire le prime tre colonne con le omologhe 
colonne della Tabella 5. 

6. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), 
affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 27 dicembre 2007 
Il presidente: ORTIS 
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Allegato A 


Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per. il 
periodo di regolazione 2008-2011 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini del presente provvedimento: 

a) si applicano le definizioni di cui alla deliberazionè& dell’ Autorità 30 
dicembre 2004, n. 250/04, e successive modificazionî*e integrazioni; 

b) si fa inoltre riferimento alle modalità di. registrazione delle 
disalimentazioni e calcolo degli indicatori di continuità del servizio di 
trasmissione di cui al Documento A.54 allegato al Codice di rete (di 
seguito: Documento A.54), come modificato ‘e integrato ai sensi della 
deliberazione dell’ Autorità 7 novembre 200%, n. 281/07. 


Articolo(2 
Finalità e ambito di applicazione 


2.1 Il presente provvedimento definisce il quadro di incentivi e penalità applicabili nel 
periodo di regolazione 2008-2011 alla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) per 
il miglioramento della qualità del-:servizio di trasmissione. 


2.2 Il presente provvedimento hasla finalità di promuovere il miglioramento della 
qualità del servizio di trasmissione attraverso adeguati interventi operativi e 
investimenti. L'Autorità vigila sul fatto che tale miglioramento non sia ottenuto 
con aggravio delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento. 


Articolo 3 
Energia non fornita di riferimento 


3.1 Ai fini del presente provvedimento, l’indicatore Energia non fornita di 
riferimento è pari all'ammontare annuo di energia non fornita, per tutti gli eventi 
che abbiano interessato, anche parzialmente, la Rete di trasmissione nazionale (di 
seguito\RTN), con le sole esclusioni e limitazioni di cui ai commi successivi. 


3.2 In/via temporanea e limitatamente al periodo di regolazione 2008-2011, 
l’indicatore Energia non fornita di riferimento è valutato rispetto ai seguenti 
utenti AT coinvolti nelle disalimentazioni: 

a) utenti AT sia direttamente connessi che non direttamente connessi alla 
RTN, per disalimentazioni aventi origine nella RTN medesima; 

b) utenti AT direttamente connessi alla RTN, per disalimentazioni aventi 
origine su impianti degli utenti della RTN, di cui all’ Allegato A della 
deliberazione n. 250/04, articolo 30, comma 30.1, lettera b), punto v). 
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3.3. Nel caso di incidenti rilevanti, all’energia non fornita valutata in applicazione del 
Documento A.54, al netto delle esclusioni di cui al comma successivo, si applîca 
convenzionalmente la funzione di limitazione di cui alla Tabella 1; il risultato “di 
tale limitazione convenzionale concorre all’indicatore Energia non fornita di 
riferimento di cui al comma precedente. 


3.4 Sono esclusi dal computo dell’indicatore Energia non fornita di riferimento le 
seguenti tipologie di disalimentazioni: 

a)  disalimentazioni dovute all’intervento di sistemi di difesava fronte di 
perturbazioni di frequenza con origine sulla rete interconnessa europea; 

b) disalimentazioni per applicazione del piano di emergenza\PESSE, a fronte 
di condizioni di inadeguatezza del parco di generazioné, solo se è stato 
fornito preavviso di allerta all’utenza il giorno precédente; 

c) disalimentazioni dovute a ordini impartiti da autorità pubbliche per ragioni 
di emergenza (ad esempio apertura di linee pérxpermettere operazioni di 
spegnimento di incendi); 

d) disalimentazioni dovute a catastrofi naturali di ingenti proporzioni (ad 
esempio terremoti o alluvioni); 

e) disalimentazioni per attentati terroristieî, attacchi intenzionali, sabotaggi e 
furti; 

f) incidenti rilevanti, per qualunquè< causa, con energia non fornita 
complessiva superiore a 40.000 MWH. 


3.5 Sono incluse nel computo dell’indicatore Energia non fornita di riferimento anche 
le disalimentazioni causate da interventi degli equilibratori automatici di carico o 
di teledistacchi o di altri sistemi di‘difesa le cui specifiche siano definite da Terna, 
anche se installati sul lato MT di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT 
sia direttamente connessi che nori direttamente connessi alla RTN. 


3.6  Illivello effettivo dell’indicatote Energia non fornita di riferimento per l’anno i è 
ottenuto come media aritmetica triennale dei valori dell’anno i, dell’anno i-/ e 
dell’anno i-2. 


Articolo 4 
Numero di disalimentazioni per utente RTN 


4.1 Ai fini del presente provvedimento, l’indicatore Numero di disalimentazioni per 
utente RTNÙè pari al numero medio di disalimentazioni, lunghe o brevi, subito 
dagli utenti direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale, per tutti gli 
eventi\che abbiano interessato, anche parzialmente, la medesima RTN in ciascuna 
AréaOperativa di Terna (di seguito: AOT), con le sole esclusioni di cui al comma 
sùccessivo. 


4.2,“Sono esclusi dal computo dell’indicatore Numero di disalimentazioni per utente 
RTN le seguenti tipologie di disalimentazioni: 
a)  disalimentazioni di cui al comma 3.4; 
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b) disalimentazioni con origine su impianti degli utenti della RTN, di cui 
all’ Allegato A della deliberazione n. 250/04, articolo 30, comma 30.1, 
lettera b), punto v). 


4.3 Il livello effettivo dell’indicatore Numero di disalimentazioni per utente RTN pet 
l’anno i, valutato per ogni singola AOT, è ottenuto come media ponderata 
biennale dei valori dell’anno i e dell’anno i-/, utilizzando come criterio’ di 
ponderazione il numero di utenti direttamente connessi alla RTN al 31 dicembre 
di ogni anno. 


Articolo 5 
Quota di utenti RTN senza disalimentazioni 


5.1 Ai fini del presente provvedimento l’indicatore Quota “dî” utenti RTN senza 
disalimentazioni è pari al rapporto tra il numero di utenti; di qualunque tipo e 
direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionaleche nel corso dell’anno 
non hanno subito alcuna disalimentazione e il numéro complessivo di utenti, di 
qualunque tipo, direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale. 


5.2 Sono esclusi dal computo dell’indicatorex “Quota di utenti RTN senza 
disalimentazioni le medesime disalimentazioni di/cui al comma 4.2. 


5.3 Il livello effettivo dell’indicatore Quota di.utenti RTN senza disalimentazioni è 
valutato con riferimento a ogni singolo anno.i, per ogni singola AOT e per l’intera 
RTN. 


Articolo 6 
Dati di qualità del servizio di trasmissione 


6.1 Entro il 30 aprile 2008, Terha mette a disposizione dell’ Autorità i seguenti dati 
storici, ricostruiti in coerenza con le definizioni, le esclusioni e le limitazioni di 
cui agli articoli precedenti; 

a) valori annui dell’indicatore Energia non fornita di riferimento (ENSR) per 
il periodo 2001-2007, con evidenza delle disalimentazioni a cui si applica 
la funziené di limitazione di cui al comma 3.3, nonché delle 
disalimentazioni escluse ai sensi del comma 3.4; 

b)  valorirannui, per singola AOT, dell’indicatore Numero di disalimentazioni 
perkutente RTN (NDU) almeno per gli anni 2006 e 2007, con evidenza 
delle disalimentazioni escluse ai sensi del comma 4.2; 

c) «valori annui, per singola AOT e per l’intera RTN, dell’indicatore Quota di 
utenti RTN senza disalimentazioni (QSD) almeno per gli anni 2006 e 2007. 


6.2. Eftro'il 30 aprile di ogni anno dal 2009 in avanti, Terna mette a disposizione 
dell’Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione previsti dal Codice di 
rete e dal presente provvedimento. I dati comunicati all’ Autorità da Terna 
possono essere soggetti a pubblicazione a parte dell’ Autorità. 
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6.3 Gli Uffici dell’Autorità definiscono le modalità operative per la messaba 
disposizione dei dati e effettuano i controlli a campione. 


Articolo 7 
Livelli di partenza e livello obiettivo 


7.1 La regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione per il 
periodo di regolazione 2008-2011 ha valenza sperimentale. Le-regole applicabili 
ai successivi periodi di regolazione sono stabilite sulla base delle evidenze emerse 
nell’attuazione della prima sperimentazione. 


7.2. Sono definiti i seguenti livelli di partenza: 

a) per l’indicatore Energia non fornita di riferimento (ENSR), pari al valore 
della media aritmetica dei livelli medi, triennali di tale indicatore 
disponibili nel periodo 2001-2007; 

b) per l’indicatore Numero di disalimentazioni’ per utente RTN (NDU), pari 
per ciascuna AOT, al valore della Media aritmetica biennale di tale 
indicatore nel biennio 2006-07; 

c) per l’indicatore Quota di utenti RTN)senza disalimentazioni (QSD), pari 
per ciascuna AOT al valore della media aritmetica biennale di tale 
indicatore nel biennio 2006-07\e)pari per l’intera RTN al valore medio 
ponderato dei valori medi biennali di tale indicatore nel biennio 2006-07 di 
ogni AOT, utilizzando come. Criterio di ponderazione il numero di utenti 
direttamente connessi a ognAOT al 31 dicembre di ogni anno. 


7.3. Sono definiti i seguenti livelli obiettivo: 

a) per l’indicatore Energia non fornita di riferimento: per gli anni 2008 e 
2009, il livello obiettivo è pari al livello di partenza; per gli anni 2010 e 
2011, l’obiettivo-è pari all'obiettivo dell’anno precedente ridotto del 2%; 

b) per l’indicatorè Numero di disalimentazioni per utente RTN e per ciascuna 
AOT: per gli ‘anni 2009, 2010 e 2011, l’obiettivo è pari a 0,18 
disalimentazioni/utente o, se superiore, al livello di partenza di questo 
indicatore, diminuito ogni anno di una quantità tale da pervenire, nel 2019, 
al livello.di 0,18 disalimentazioni/utente in ogni AOT. 


7.4. I livelli diVpartenza e i livelli obiettivo sono definiti con le seguenti 
approssimazione: 
a) per l'indicatore Energia non fornita di riferimento, espresso in MWh, con 
arrotondamento all’unità; 
b) per l’indicatore Numero di disalimentazioni per utente RTN, espresso in 
disalimentazioni/utente, con arrotondamento alla seconda cifra decimale; 
©Y per l’indicatore Quota di utenti RTN senza disalimentazioni, espresso in 
numero puro (compreso tra 0 e 1), con arrotondamento alla terza cifra 
decimale. 
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Articolo 8 
Incentivi e penalità per la qualità del servizio di trasmissione 


8.1 Terna assicura, per gli anni 2010 e 2011, almeno il raggiungimento dei livelli 
obiettivo degli indicatori Energia non fornita di riferimento e Numero ‘di 
disalimentazioni per utente RTN, quest’ultimo valutato separatamente per._egni 
AOT. Terna inoltre massimizza l’indicatore Quota di utenti RTN Senza 
disalimentazioni, sia per l’intera RTN che separatamente per ogni AOT. 


8.2. Per ognuno degli anni 2010 e 2011 Terna ha diritto a un incentivo fiel caso di 
livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione migliori dei 
livelli obiettivo o, nel caso mancato raggiungimento di tali obiettivi, ha l’obbligo 
di versare una penalità nel conto “Qualità dei servizi elettrici”, gestito dalla Cassa 
conguaglio del settore elettrico, in misura pari, per ogni anno i,a: 

a) (LErnsr-LOrnsr)i x Censr per l’indicatore Energia non fornita di riferi- 
mento valutato per l’intera RTN, dove LEgysr è il. livello effettivo di tale 
indicatore registrato nell’anno i ai sensi del comma 3%6, LOrnysr è il livello 
obiettivo di tale indicatore assegnato per l’anno\i7Ckysr è un parametro 
che assume il valore di 15.000 euro/MWh; 

b) (LEypu-LOvypv)i,j x Pij x Cnpu per l’indicatote, Numero di disalimentazioni 
per utente RTN per ciascuna AOT j, dove? bEypy è il livello effettivo di 
tale indicatore registrato nell’anno i e nélla)AOT j ai sensi del comma 4.3, 
LOwpu è il livello obiettivo di tale indicatore assegnato per l’anno i alla 
AOT j), P;; è la potenza media in,MW, pari alla quantità di energia 
trasmessa nell’anno i nella AOP j divisa per il numero annuo di ore 
(8760), e Cwpu è un parametro che-assume i valori indicati in tabella 2 e 
espressi in euro/MW/disalimentazione. 


8.3 Nel caso di superamento dei livelli obiettivo, gli incentivi sono moltiplicati per il 
valore [1+ 2 x max(LEosp-LPosp; 0)};; dove LEosp e LPosp sono, rispettivamente, 
il livello effettivo e il livello di-partenza dell’indicatore Quota di utenti RTN senza 
disalimentazioni, valutato nell’anno i e nell’area j, questa essendo l’intera RTN 
per gli incentivi di cui allaylettera a) del comma precedente e ogni singola AOT 
per gli incentivi di cui allalèttera b) del medesimo comma. 


8.4 L’Autorità determina(gl&incentivi e le penalità di cui al presente articolo entro il 
31 ottobre 2011 con riferimento ai livelli obiettivo fissati per l’anno 2010 ed entro 
11 31 ottobre 2012 coù riferimento ai livelli obiettivo fissati per l’anno 2011. Nel 
caso che in esitoxa1)controlli effettuati dall’ Autorità risulti che i dati di qualità del 
servizio di trasmissione non sono registrati come previsto dalla normativa 
applicabile,gli\incentivi possono essere ridotti, fatto salvo l’avvio di procedimenti 
sanzionatori per i casi più gravi, nei quali gli incentivi sono annullati. 
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Articolo 9 
Meccanismi di franchigia e di contenimento del rischio 


9.1 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di 
trasmissione e i livelli obiettivo, si applica una fascia di franchigia pari a: 
a) il 10% in più o in meno rispetto al livello obiettivo, per l'indicatore 
Energia non fornita di riferimento; 
b) il5%inpiùoin meno rispetto al livello obiettivo, per l’indicatore Numero 
di disalimentazioni per utente RTN. 
Qualora la differenza tra il livello effettivo di un indicatore e.il Tvello obiettivo 
rientri nella suddetta fascia di franchigia, tale differenza si considera pari a zero. 


9.2 L'ammontare totale degli incentivi di cui all’articolo 8, non può eccedere, per 
ciascuno degli anni 2010 e 2011, un ammontare parî,.aY2% dei ricavi annui 
riconosciuti per il servizio di trasmissione. 


9.3 L’ammontare totale delle penalità di cui all’articolo) 8 non può eccedere, per 
ciascuno degli anni 2010 e 2011, un ammontare pari a 1,5% dei ricavi annui 
riconosciuti per il servizio di trasmissione. 


9.4. Per l’anno 2010, qualora non risultino raggiunti i livelli obiettivo assegnati, il 
pagamento di un terzo della penalità di cui all’articolo 8 è differito in una rata da 
versare alla Cassa conguaglio del settore elettrico l’anno seguente. Qualora 
nell’anno seguente venga raggiunto il livello obiettivo assegnato per l’indicatore a 
cui è relativa la penalità, questa è ridotta\in misura pari alla rata differita. 


Articolo 10 
Valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità 


10.1 Per disalimentazioni che*non costituiscono incidenti rilevanti e che interessano 
impianti di trasformazionevAAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN, si 
definisce “mitigazione” Vla differenza tra l’energia non fornita valutata come 
prodotto tra il valofè della potenza interrotta (attraverso la misura del flusso di 
potenza, nell’intervallo di tempo immediatamente precedente la disalimentazione, 
nell’impianto presso cui è fornito il servizio di mitigazione) e la durata della 
disalimentazione-e l’energia non fornita valutata come previsto dal Documento 
A.54, a paritàdi carico di riferimento durante la durata di disalimentazione. 


10.2 A decorrère dal 2009, i servizi di mitigazione sono valorizzati a un valore unitario 
pari a 10.000 euro/MWh. La regolazione di queste partite avviene direttamente tra 
Terna ele imprese distributrici interessate entro il 30 giugno dell’anno successivo 
a quello a cui si riferiscono i servizi di mitigazione resi. 


10.3 Imeaso di episodi di mancato adempimento, entro livelli di servizio concordati tra 
Terna e le imprese distributrici, di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso 
sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni (inclusi 
gli incidenti rilevanti), gli ammontari dei servizi di mitigazione sono decurtati in 
questa ragione: 

a) riduzione di un quarto per il primo episodio; 
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b) riduzione di due terzi per il secondo episodio; 

c) = annullamento per più di due episodi. 
Gli episodi di cui al presente comma sono segnalati tempestivamente da Terna 
all’impresa distributrice interessata, e con rendicontazione annuale all’ Autorità in 
occasione della comunicazione dei dati di qualità del servizio di trasmissione di 
cui al comma 6.2. E’ fatta salva ogni conseguenza, incluso l’avvio di 
procedimenti sanzionatori. 


10.4 Gli ammontari relativi ai servizi di mitigazione concorrono alla valutazione del 
rispetto del tetto massimo per le penalità di cui al comma 9.3. Qualorastale tetto 
sia superato, Terna ne dà comunicazione all’ Autorità in modo “ehe la cifra 
eccedente sia considerata nel provvedimento di chiusura del, procedimento 
annuale relativo alla regolazione incentivante della continuità delsservizio per le 
imprese distributrici. 


10.5 Entro l’anno 2008 Terna e le imprese distributrici direttamente connesse alla RTN 
definiscono di comune intesa le procedure per la determinazione operativa dei 
valori di mitigazione. Terna predispone un allegato al Documento A.54 conforme 
a tale intesa e lo presenta all’Autorità per l’approvazione. Entro la stessa 
scadenza, Terna e le imprese distributrici definisconò.di comune intesa i livelli di 
servizio a cui sono tenute le imprese distributrici )nell’esecuzione di ordini di 
apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in 
occasione di disalimentazioni e ne danno comunicazione congiunta all’ Autorità. 
In mancanza di quanto sopra previsto; l'Autorità decide con proprio 
provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2009; in tal caso, la decorrenza di 
cui al comma 10.2 è posticipata all’anno 2010. 


Articolo 11 
Compartecipaziohe di Terna ai rimborsi ai clienti 
connessi a‘xetî di distribuzione MT e BT 


11.1 A decorrere dal 2008, Terna è tenuta al pagamento delle quote di penalità o 
rimborsi ai clienti connéssialle reti di distribuzione MT e BT nei casi previsti dai 
commi 34.9 e 46.2 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di 
distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 
2008-2011, di cui. all'Allegato A della deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 
2007, n. 333/07*eon le modalità e nei limiti e termini previsti dal medesimo Testo 
integrato. 
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Tabelle 


ALLEGATO A 


Tabella 1— Funzione di limitazione dell’indicatore ENSR 


Energia non fornita [MWh] 


Energia non fornita di 
riferimento [MWh] 


250 250 
1.000 500 
2.250 750 
> 2.250, fino a 40.000 750 


Per valori intermedi tra quelli indicati, si adotta la seguenti interpolazione: 


ENSR [MWh] = 250 MWh * (ENS [MWh]/ 250)! 


Tabella 2 — Valori del parametro Cypu peffasce dell’indicatore NDU 


Livello effettivo Parametro Cypu 
dell’indicatore NDU (euro/MW/disal.) 
Fino a 0,18 disalimentazioni/utente 1.000 
Tra 0,18 e 0,30 disalimentazioni/utente 3.000 
Tra 0,30 e 0,45 disalimentazioni/utente 5.000 
Più di 0,45 disalimentazioni/utente 8.000 
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DELIBERAZIONE 27 dicembre 2007. 


Intimazione ad adempiere alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 marzo 2007, n=83/07, di 
«Attuazione della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi della deliberazione 
19 luglio 2006, n. 152/06». (Deliberazione n. 342/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 27 dicembre 2007 


Viste: 

e la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l’articolo 2} comma 20, 
lettera c); 

e la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e Al gas (di seguito: 
l’Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06); 

e la deliberazione dell’ Autorità 30 novembre 2006, n. 267/06; 

e la deliberazione dell’ Autorità 30 marzo 2007, n. 83/07 (di seguito: deliberazione 
n. 83/07); 

e ladeliberazione dell’Autorità 3 agosto 2007, n. 210/07. 


Considerato che: 

e con deliberazione n. 152/06 l’Autorità Ma approvato la Direttiva per la 
trasparenza dei documenti di fatturazione der consumi di elettricità (di seguito: 
Direttiva) finalizzata a garantire ai clienti di cui all’art. 2, comma 2.1, della 
stessa - tramite le informazioni contenute in bolletta ed espresse in un linguaggio 
comune a tutti gli operatori - la possibilità di verificare la correttezza dei 
corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali 
ed economiche pattuite con il fornitore; 

e i termini per l’entrata in vigore della Direttiva sono stati prorogati con 
deliberazione n. 267/06 chesha'stabilito, tra l’altro, di prorogarne al 1° aprile 
2007 il termine per l’entrata.in vigore in relazione ai documenti di fatturazione 
dei clienti finali del mercatorvincolato; 

e con deliberazione n. 83/07 l’ Autorità — anche preso atto di quanto rappresentato 
da Federutility, per altune delle aziende associate, in merito alla possibilità di 
avvio a regime della fatturazione in piena conformità a quanto disposto dalla 
deliberazione n. 152/06 solo a far data dal 1° giugno 2007 - ha disposto: 

a. la proroga/al 1° giugno 2007 del termine per l’entrata in vigore delle 
disposizioni relative al Quadro di dettaglio di cui alla Direttiva, in 
relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato 
vincolato; 
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b. l’obbligo, per gli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita ‘o 
anche il solo servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato, .di.far 
pervenire all’ Autorità entro il 15 giugno 2007 la documentazione 
probante l’avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06,dal 1° 
aprile 2007 per quanto attiene al Quadro di sintesi e a tutt® le altre 
disposizioni della citata Direttiva diverse da quelle relative (al Quadro di 
dettaglio e dal 1° giugno 2007 per quanto attiene al Quadro, di dettaglio; 

e l’Autorità ha previsto altresì che l’inottemperanza all’obbligo divfar pervenire 
all’ Autorità la documentazione probante l’avvenuto adempimento della 
deliberazione n. 152/06 costituisca il presupposto per l’avvio di un’istruttoria 
formale per l’eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95; 

e gli esercenti di cui all’A//egato A, pur avendo inviato$una comunicazione agli 
uffici dell’ Autorità in cui preannunciavano un “adempimento ritardato e 
richiedevano una proroga, alla data odierna non hanno fatto seguito agli impegni 
preannunciati e non hanno fatto pervenire la>documentazione necessaria a 
provare l’avvenuto adempimento alla deliberazione n. 152/06; 

e l’obbligo di far pervenire all’ Autorità la documentazione probante l’avvenuto 
adempimento della deliberazione n. 152/06-è comunque necessario e funzionale 
alla verifica, da parte dell’Autorità /Stessa, della corretta attuazione della 
Direttiva. 


Ritenuto che sia opportuno: 
e intimare agli esercenti di cui all’ A/egato A di far pervenire all’ Autorità, entro e 
non oltre il 31 gennaio 2008 la documentazione richiesta dal punto 3, lettere a) 
e b), della deliberazione n./ 83/07 probante l’avvenuto adempimento alla 
deliberazione n. 152/06, con indicazione della data di avvenuto adeguamento 


DELIBERA 


1. di intimare gli esercenti elencati nell’ Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, di far pervenire entro e non oltre il 31 
gennaio 2008-a documentazione richiesta dal punto 3, lettere a) e 5), della 
deliberazione 30 marzo 2007, n. 83/07; 

2. di prevederè” che l’inottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 
costituisCaxpresupposto per l’avvio di istruttorie formali per l’eventuale irrogazione 
di una(Sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera 
c), déllalegge n. 481/95; 

3. diCComunicare alle società riportate in Allegato A il presente provvedimento 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 27 dicembre 2007 
Il presidente: ORTIS 
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ALLEGATO A 


N. Progr. | ESERCENTE 
1 ASM TERNI S.p.a. 
3 ATENA TRADING S.r.l. 
3 AMAIE S.p.a. 
4 | ASM VENDITAE SERVIZI S.r.l 


AGS ALTO GARDA SERVIZI COMMERCIALE S.p.a. 


C.E.G. SOCIETÀ COOPERATIVA GIGNOD 
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DELIBERAZIONE 28 dicembre 2007. 


Disposizioni per la determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di-energia elettrica 
e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrativdal decreto del 


Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2007. (Deliberazione n. 344/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 28 dicembre 2007 


Visti: 


la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguitoî decreto legislativo n. 
79/99); 

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 
164/00); 

i decreti ministeriali 24 aprile 2001; 

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recantèr*Nuova individuazione degli 
obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficièénza energetica negli usi finali 
di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, dél decreto legislativo 16 marzo 1999, 
n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004); 

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 récante “Nuova individuazione degli 
obiettivi quantitativi nazionali di ri$parmio energetico e sviluppo delle fonti 
rinnovabili, di cui all’art. 16, comma.4; del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004); 

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: 
D.P.R. n. 445/00); 

la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l'Autorità) 11 luglio 2004,n} 156/01; 

la deliberazione dell’ AGtorità 11 luglio 2001, n. 157/01; 

la deliberazione dell*Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive 
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 103/03); 

la deliberazione dell’ Autorità 22 settembre 2004, n. 167/04 (di seguito: 
deliberazione nx167/04); 

la deliberazione dell’ Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06; 

la comunicazione della Segreteria Tecnica della Direzione Energia e Risorse 
Minerarie=del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2007 (prot. 
Autoritàsm. 033757 del 21 dicembre 2007), di trasmissione del decreto 
ministeriale di aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: 
decreto ministeriale 21 dicembre 2007). 
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Considerato che: 

e l’obiettivo quantitativo nazionale di incremento dell’efficienza energetica degli 
usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell’anno 2008 è 
determinato pari a 1,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) dal 
decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 come modificato dall’articolo_2; 
comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 21 dicembre 2007; 

e l’obiettivo quantitativo nazionale di risparmio energetico e sviluppo delle-fonti 
rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell’anno 2008 è determinato 
pari a 1 milione di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) dal )decreto 
ministeriale gas 20 luglio 2004 come modificato dall’articolo 2y7eomma 2, 
lettera d) del decreto ministeriale 21 dicembre 2007; 

e l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembré,2007 stabilisce 
che, per ciascuno degli anni successivi al 2007 e fino all’emanazione del decreto 
ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono/Soggetti agli obblighi 
di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 1 distributori*di‘energia elettrica e i 
distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di/due anni antecedenti 
a ciascun anno d’obbligo abbiano connessi alla propriaàrete di distribuzione più 
di 50.000 clienti finali; 

e l’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 2ANdicembre 2007 stabilisce che 
con successivo decreto del Ministro dello sviluppo)economico, di concerto con il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del terfitorio e del mare, d'intesa con la 
Conferenza unificata, sono definite le modalità di applicazione dei decreti 
ministeriali 20 luglio 2004, così come-.aggiornati dallo stesso decreto, ai 
distributori alla cui rete di distribuzione»soho connessi un numero di clienti finali 
inferiore a 50.000; 

e l’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 specifica la 
natura giuridica degli obblighi di cui'ai precedenti alinea; 

e l’articolo 3, comma |, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la 
quota degli obiettivi di cui All’articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a 
ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, è determinata dal rapporto 
tra l’energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali 
connessi alla propria.rete, e da esso autocertificata, e l’energia elettrica 
complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui 
all’articolo 1, comm@ 1 del medesimo decreto, determinata e comunicata 
annualmente dall’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate 
nell’anno precedente all’ultimo trascorso; 

e l’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la 
quota degli..obiettivi di cui all’articolo 2, assegnata a ciascuna impresa di 
distribuzioneydi gas naturale, è determinata dal rapporto tra la quantità di gas 
naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua 
rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul 
territorio nazionale da soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo 
decreto, determinata e comunicata annualmente dall’ Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso 
ed espresse in GJ; 
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e l’articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabiliscé 
che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l’energia 
elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rète 
dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l’attività di distribuzione 
dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, ivi 
inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo; 

e l’articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che 
sono fatti salvi i procedimenti avviati dall’Autorità, quelli Sn )corso e i 
provvedimenti emanati dalla medesima Autorità in attuazione dei decreti 
ministeriali 24 aprile 2001; 

e l’articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 “stabilisce che la 
dimensione commerciale dei titoli di efficienza energeticadi cui all’articolo 10 
dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 è pari a 1 tep e che, ai fini dell'emissione 
dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai 
sensi dell’articolo 16, comma 1, della medesima» deliberazione vengono 
arrotondati a 1 tep con criterio commerciale; 

e l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale. 21 dicembre 2007 prevede che 
l’Autorità verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori 
dell’obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato ai sensi del medesimo decreto 
e, in caso di inottemperanza a tali obiettiviyapplichi sanzioni in attuazione della 
legge 14 novembre 1995, n. 481; 

e nelle more della determinazione degli/obiéttivi di risparmio energetico in capo ai 
distributori obbligati nell’anno 2008-a seguito dell’applicazione del presente 
provvedimento: 

a) l’obiettivo minimo per l’anno*2008 in capo a ciascun distributore di energia 
elettrica obbligato è comunQue calcolabile in funzione della quantità di 
energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale 
nell’anno 2006, che è pari)a 270.101 GWh; 

b) l’obiettivo minimo per)l’anno 2008 in capo a ciascun distributore di gas 
naturale obbligato@nello stesso anno è comunque calcolabile in funzione 
della quantità di“vgas naturale complessivamente distribuita sul territorio 
nazionale nell’anno 2006, che è pari a 1.340.423.021 GJ. 


Ritenuto che: 

e fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 
dicembre 2007, lo spirito dello stesso decreto sia da intendersi nel senso di 
considerare Jsoggetti agli obblighi di risparmio energetico i distributori che, alla 
data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano 
connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali; 

e aicfini della tempestiva determinazione degli obiettivi di risparmio di energia 
primaria che sono in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale 
nell’anno 2008 ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e 
integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, sia necessario richiedere ai 
distributori di energia elettrica e di gas naturale che avevano connessi alla 
propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali alla data del 31 
dicembre 2006, di trasmettere all’ Autorità, entro e non oltre il 21 gennaio 2008, 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. n. 445/00 recante: 

a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data 
del 31 dicembre 2006; 

b) il volume di energia (rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale) 
distribuito nell’anno 2006; 
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e ai fini della tempestiva determinazione degli obiettivi di risparmio di energia 
primaria che sono in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale in 
ogni anno successivo al 2008 ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 
come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, sia 
necessario richiedere ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che 
avevano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali 
alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, di 
trasmettere all’ Autorità, entro e non oltre il 30 settembre di ciascunvanno a 
partire dall’anno 2008 (di seguito: anno t), una dichiarazione sostitutiva)di atto 
di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/00 recante: 

a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data 
del 31 dicembre dell’anno t-1; 

b) il volume di energia (rispettivamente: energia elettrica» © gas naturale) 
distribuito ai clienti finali connessi alla propria rete contéggiato nell'anno t-1; 

e tenuto conto delle semplificazioni introdotte dal decreto ministeriale 21 
dicembre 2007 sia opportuno abrogare la deliberazione n. 167/04, sostituendola 
con disposizioni aderenti a quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale 21 
dicembre 2007 


DELIBERA 


1. di approvare il seguente provvedimento: 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti 
ministeriali 20 luglio 2004 come modificati ed integrati dal decreto ministeriale 
21 dicembre 2007 ed inoltre Te,seguenti: 
a) autoconsumi dei distributori di energia elettrica sono i consumi dei 
distributori diversi‘dagli usi propri della distribuzione di energia elettrica; 
b) energia elettrica( distribuita da un distributore è l’energia elettrica di cui 
all’articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004; 
c) usi propri della distribuzione di energia elettrica sono i consumi di energia 
elettrica dell’impresa distributrice direttamente connessi all’erogazione del 
servizio di trasporto su reti di distribuzione. 


Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 A partire dall’anno 2008 ed in ognuno degli anni successivi per i quali sono in 
Vigore obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 
2004 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, 
del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, tenuto conto di quanto disposto dai 
commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono soggetti alle disposizioni del presente 
provvedimento 1 distributori di energia elettrica e di gas naturale che, alla data del 
31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi 
alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali. 
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Articolo 3 
Dichiarazione del numero di clienti finali serviti e dell’energia distribuita 


3.1 Entro il 30 settembre di ogni anno a partire dall’anno 2008 (anno 1) i soggetti di 
cui all’articolo 2, comma 1, trasmettono all’Autorità, utilizzando le tabelle 1 e 2 
allegate al presente provvedimento, una dichiarazione sostitutivardi atto di 
notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della/Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. n. 445/00) recante: 

a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribùzione alla data 
del 31 dicembre dell’anno t-]; 
b) la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell’anno t-1. 


Articolo 4 
Disposizioni transitorie 


4.1 Entro e nonoltre il 21 gennaio 2008, i soggetti/di cui all’articolo 2, comma 1, che 
non abbiano già provveduto alla trasmissione” di quanto di seguito indicato, 
trasmettono all’ Autorità, utilizzando le tabelle 1 e 2 allegate, una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/00 
recante: 

a) il numero di clienti finali connessi\alla propria rete di distribuzione alla data 
del 31 dicembre 2006; 
b) laquantità di energia elettrica edi gas naturale distribuita nell’anno 2006. 


Articolo 5 
Disposizioni finali 
5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 


Italiana e sul sito internét dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


2. di abrogare laxdeliberazione n. 167/04 dalla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento» 


Milano, 28 dicembre 2007 
Il presidente: ORTIS 
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TABELLA 1 
Dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, per le imprese di distribuzione dell'energia 
elettrica 


Anno di riferimento e 


QUADRO 1 - DATI ESERCENTE 


L’esercente riporta la propria denominazione (ditta, ragione sociale, denominazione sociale), indica il proprio codice 
fiscale e riporta il proprio codice esercente come comunicato dagli Uffici dell’Autorità. 


1.1 - DENOMINAZIONE [ 


1.2 - CODICE FISCALE 


1.3 - CODICE ESERCENTE 


QUADRO 2 - NUMERO DI CLIENTI FINALI CONNESSI ALLA PROPRIA RETE DI.DISTRIBUZIONE 
L’esercente riporta il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre dell'anno di 
riferimento 


Totale clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione 


QUADRO 3 - QUANTITA' DISTRIBUITE 


L’esercente riporta i quantitativi di energia elettrica distribuiti nell'anno di riferimento 


Totale 
di cui in: 
Abruzzo 
Basilicata 
Calabria 
Campania 
Emilia Romagna 
Friuli Venezia Giulia 
Lazio 


Liguria 


Lombardia 


Marche 


Molise 


Piemonte 


Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Trentino Alto Adige 

Umbria 

Valle d*Aosta 

Veneto, 

Provincia Autonoma di Trento 
Provincia autonoma di Bolzano 


Note: 
Si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1. 
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TABELLA 2 


Dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, per le imprese di distribuzione di gas naturale 


Anno di riferimento | 


QUADRO 1 - DATI ESERCENTE 


L’esercente riporta la propria denominazione (ditta, ragione sociale, denominazione sociale), indica il proprio codice 
fiscale e riporta il proprio codice esercente come comunicato dagli Uffici dell’Autorità. 


1.1 - DENOMINAZIONE 


1.2 - CODICE FISCALE 


1.3 - CODICE ESERCENTE 


QUADRO 2 - NUMERO DI CLIENTI FINALI CONNESSI ALLA PROPRIA RETE DI DISTRIBUZIONE 


L’esercente riporta il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre dell'anno 


di riferimento 


Totale clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione 


QUADRO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLE QUANTITA' DISTRIBUITE 


L’esercente riporta i quantitativi di gas naturale distribuiti nell'anno di riferimento 


Totale 


di cui in: 
Abruzzo 
Basilicata 
Calabria 
Campania 
Emilia Romagna 
Friuli Venezia Giulia 
Lazio 

Liguria 
Lombardia 
Marche 

Molise 
Piemonte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 
Trentino Alto Adige 
Umbria 

Valle d'Aosta 
Veneto 


Provincia autonoma di Trento 


Provincia autonoma di Bolzano 


Note: 


- Per la conversione dei mc di gas naturale distribuito in GJ si richiede di usare un valore convenzionale per il potere 
calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc 
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DELIBERAZIONE 28 dicembre 2007. 


Disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per Ranno 2008 
di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007/e. divobblighi 
di registrazione dei contratti e delle transazioni bilaterali di cui ai medesimi decreti. (Deliberazione n. 345/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 28 dicembre 2007 


Visti: 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

e ildecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto-tegislativo n. 79/99); 

e il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:xdecreto legislativo n. 
164/00); 

e idecreti ministeriali 24 aprile 2001; 

e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuovaindividuazione degli obiettivi 
quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16marzo 1999, n. 79” (di seguito: 
decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004); 

e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi 
quantitativi nazionali di risparmio energeticove sviluppo delle fonti rinnovabili, di 
cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: 
decreto ministeriale gas 20 luglio 2004); 

e ildecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

e la deliberazione dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 1’ Autorità) 
11 luglio 2001, n. 156/01; 

e la deliberazione dell’ Autorità 11/A4uglo 2001, n. 157/01; 

e la deliberazione dell’Autorità 18ssettembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e 
integrazioni; 

e  ladeliberazione dell’ Autorità.23 maggio 2006, n. 98/06; 

e la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: 
deliberazione n. 219/04); 

e la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2005, n. 67/05; 

e la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2007, n. 231/07 (di seguito: 
deliberazione n. 231/07); 

e la deliberaziohe»dell’ Autorità 30 novembre 2007, n. 299/07 (di seguito: 
deliberazione n»299/07); 
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e il documento per la consultazione diffuso dall’ Autorità in data 16 luglio 2007, Atto 
n. 28/07, intitolato “Aggiornamento del valore e delle modalità di erogazione del 
contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica” \(di 
seguito: primo documento per la consultazione); 

e la comunicazione del Direttore Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 17 settembre 2007 (prot. Autorità n. 
025135 del 19 settembre 2007) di convocazione del tavolo di monitoraggio dei 
decreti ministeriali 20 luglio 2004 per un confronto su uno schéma di decreto 
interministeriale di aggiornamento degli stessi decreti (di seguito: schema di decreto 
ministeriale di aggiornamento); 

e il Secondo Rapporto Annuale dell’ Autorità sul meccanismo déistitoli di efficienza 
energetica, pubblicato nel sito internet dell’ Autorità in data 3 ottobre 2007; 

e la comunicazione di FederUtility e Anigas del 13 novembfe 2007 (prot. Autorità n. 
030793 del 15 novembre 2007) in esito all’incontro tecnico tenutosi presso gli uffici 
dell’ Autorità il giorno 6 novembre 2007 con rappresentanti delle medesime 
associazioni, di Assogas, di Federestrattiva, di Enel è-di numerosi distributori di 
energia elettrica e di gas naturale; 

e il documento per la consultazione diffuso dall’ Autorità in data 30 novembre 2007, 
Atto n. 49/07, intitolato “Aggiornamento del valore del contributo tariffario 
connesso al meccanismo dei titoli di efficiénza energetica” (di seguito: secondo 
documento per la consultazione); 

e la Segnalazione dell’Autorità al Governo del 4 dicembre 2007 in materia di 
estensione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti norme per 
la promozione del risparmio energetico (Atto n. 50/07); 

e le osservazioni e i commenti al primo.é al secondo documento per la consultazione 
inviati all’ Autorità; 

e la documentazione e le informazioni che gli uffici dell’ Autorità hanno acquisito dai 
distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di 
seguito: distributori obbligati) in relazione all’acquisizione e alla vendita di titoli di 
efficienza energetica mediante contrattazione di cui all’articolo 10, comma 5 degli 
stessi decreti ministeriali.(di seguito: contrattazione bilaterale); 

e la comunicazione della» Segreteria Tecnica della Direzione Energia e Risorse 
Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2007 (prot. 
Autorità n. 033754 del 21/12/07), di trasmissione del decreto ministeriale di 
aggiornamento dei’ decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto 
ministeriale 2 1\dicembre 2007). 


Considerato che: 


e la deliberazione n. 219/04, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 9, 
comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede un contributo tariffario per 
i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di 
risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi; 

e l’articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 prevede che entro il 30 
settembre di ogni anno l’ Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario 
unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo (di seguito: contributo tariffario 
unitario); 


_ 46 


16-2-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 40 


e conil primo documento per la consultazione 1’ Autorità, a fronte della riduzione dei 
prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) registrata nei 
mesi precedenti e auspicando un tempestivo intervento normativo di innalzamento e 
prolungamento temporale degli obiettivi nazionali di risparmio energetico definiti 
dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, nelle more di tale intervento ha proposto una 
riduzione del contributo tariffario unitario da applicarsi per i conseguimento-degli 
obiettivi di risparmio energetico per gli anni 2007 e 2008, al fine di evitare posizioni 
di rendita per i distributori obbligati ed oneri ingiustificati a carico del Sistema 
energetico nazionale; 

e dall’esame delle osservazioni e dei commenti al primo documento per la 
consultazione inviati all’ Autorità è emersa un’ampia condivisione: 

- delle preoccupazioni in merito alla riduzione degli incentivi (allo sviluppo di 
interventi di diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica, conseguente 
alla diminuzione del valore di mercato dei titoli di efficienza energetica; 

-  dell’opinione che la sensibile discesa del valore economico dei titoli di 
efficienza energetica sia anche l’effetto della crescente incertezza generata dalla 
mancanza di obiettivi di risparmio energetico su scalaynazionale per gli anni 
successivi al 2009 e che di conseguenza siano prioritari l'innalzamento e il 
prolungamento temporale degli obiettivi, l’estensione del numero dei soggetti 
obbligati e, più in generale, interventi orientatiad incrementare la domanda di 
titoli; 

e molti operatori hanno inoltre osservato che: 

- la riduzione del contributo tariffario unitario in questa fase del meccanismo 
sarebbe inopportuna, in considerazione \dell’imminente revisione dei decreti 
ministeriali 20 luglio 2004 e del fatto\ché lo stesso meccanismo non ha ancora 
raggiunto la maturità; 

-  igprezzi medi di scambio dei TEE nel mercato organizzato non sono pienamente 
rappresentativi dei costi effettivamente sostenuti dai distributori obbligati per il 
conseguimento degli obiettivi)di”risparmio energetico e, in particolare, che i 
prezzi di scambio attraversò la contrattazione bilaterale sono stati superiori a 
quelli registrati nel mercato organizzato; 

e alcuni distributori obbligatiianno sottolineato l’esigenza che nella determinazione 
del contributo tariffario unitario si tengano in adeguata considerazione anche il 
possibile effetto sui ricàvi dei distributori della contrazione dei volumi distribuiti 
conseguente alla realizzazione degli interventi di risparmio energetico, gli oneri 
finanziari e i costi gèstionali connessi al raggiungimento degli obiettivi di risparmio 
energetico; 

e alcuni operatori hanno rilevato che, per effetto dei meccanismi di determinazione e 
aggiornamento dei prezzi di scambio che sarebbero previsti nella maggioranza dei 
contratti bilaterali pluriennali, la riduzione del contributo tariffario unitario 
comporterebbe una contrazione degli incentivi allo sviluppo di interventi di 
risparmiòvenergetico soprattutto per i soggetti operanti nel settore dell’offerta di 
titoli diLefficienza energetica, che fino ad oggi hanno consentito il conseguimento 
dellaguòta preponderante dei risparmi energetici certificati dall’ Autorità; 

e con la deliberazione n. 231/07 e la deliberazione n. 299/07 il termine di cui 
all'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 è stato differito 
rispettivamente al 30 novembre 2007 e al 31 dicembre 2007 limitatamente 
all’aggiornamento del contributo tariffario unitario da effettuarsi nell’anno 2007, in 
considerazione dell’imminente revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e 
delle connesse modifiche al meccanismo dei TEE, con particolare riferimento 
all’entità dei futuri obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati; 
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e tenuto conto delle osservazioni e dei commenti ricevuti al primo documento perda 
consultazione, l'Autorità ha chiesto ai distributori obbligati informazioni sui 
contratti bilaterali stipulati a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti 
ministeriali 20 luglio 2004 e sui prezzi dei TEE scambiati attraverso contrattàzione 
bilaterale; 

e tenuto conto altresì delle osservazioni e dei commenti ricevuti al primodotumento 
per la consultazione, delle informazioni raccolte in esito alle richieste”di cui al 
precedente alinea e della perdurante mancanza di un quadro normativo certo per i 
prossimi anni, con il secondo documento per la consultazione 1’ Autorità ha avanzato 
nuove proposte in tema di aggiornamento del contributo tariffafiose di obblighi di 
registrazione dei contratti e delle transazioni bilaterali; 

e le proposte avanzate nel secondo documento per la consultazione prevedevano in 
particolare: 

a) l’invarianza, per l’anno 2008, del contributo tariffario unitario previsto dalla 
deliberazione n. 219/04 qualora fossero stati confermati i nuovi obiettivi 
nazionali di risparmio energetico individuati snello schema di decreto 
ministeriale di aggiornamento o, in caso cofitrario, una sua riduzione nella 
misura indicata nel documento stesso; 

b) l’introduzione di un obbligo di registrazione dei contratti bilaterali per i 
distributori obbligati; 

c) la predisposizione di un sistema di registrazione obbligatoria dei prezzi dei titoli 
di efficienza energetica scambiati Attraverso contrattazione bilaterale, a fini 
strettamente regolatori, prevedendone la gestione attraverso opportune 
modifiche alla piattaforma informatica che presiede al funzionamento dei 
Registro dei TEE amministrato dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a.; 

e le osservazioni e i commenti ricevuti al secondo documento per la consultazione 
hanno evidenziato una generale condivisione della proposta di mantenere invariato il 
valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per l’anno 2008, nel caso in cui 
fossero stati confermati (i> nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico 
individuati nello schema,di d&creto ministeriale di aggiornamento; 

e alcuni operatori hanna rilevato la necessità di tenere conto del fatto che il 
conseguimento degliCobiettivi di risparmio energetico previsti per gli anni futuri 
richiederà lo sviluppo)di interventi sempre più onerosi, richiedendo di conseguenza 
di mantenere il’vwalore del contributo tariffario unitario almeno pari a 100 
€/tonnellata equivalente di petrolio (tep) fino alla fine del quinquennio di attuazione 
dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; 

e un operatore ha espresso l’opinione che il contributo tariffario per i distributori 
obbligati debba essere abolito, in quanto rappresenta un elemento di distorsione del 
mercato dei titoli di efficienza energetica; 

e un altrosoperatore ha osservato che, in assenza del testo definitivo del decreto di 
aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, non ritiene analizzabile né 
giudicabile la congruità del valore di contributo tariffario unitario proposto 
dall’ Autorità ed ha quindi suggerito di considerare come provvisoria la conferma del 
valore del contributo tariffario unitario attualmente in vigore, in attesa di una analisi 
approfondita delle conseguenze del nuovo quadro di riferimento normativo; 
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e alcuni distributori obbligati hanno ribadito quanto già osservato in risposta al primo 
documento per la consultazione in merito all’esigenza che nella determinazione del 
contributo tariffario unitario si tengano in adeguata considerazione anche il possibile 
effetto sui ricavi dei distributori della contrazione dei volumi distribuiti conseguente 
alla realizzazione degli interventi di risparmio energetico, gli oneri finanziari eci 
costi gestionali connessi al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico; 

e la maggior parte degli operatori ha espresso parere favorevole in merito“alla 
proposta di introdurre un obbligo di registrazione dei contratti bilaterali richiedendo, 
in alcuni casi, una semplificazione dei documenti e delle procedure di trasmissione 
delle informazioni; 

e due soggetti hanno espresso parere negativo in merito alla proposta’ di cui al 
precedente alinea, ritenendola un intervento eccessivo in rappotto )all’obiettivo 
regolatorio; 

e la totalità degli operatori ha espresso parere favorevole in merito alla proposta 
relativa alla registrazione dei prezzi di scambio dei titoli di\efficienza energetica 
mediante contrattazione bilaterale; 

e il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 contiene previsioni che vanno nella 
direzione auspicata dall’ Autorità in relazione, in particélarè, all’innalzamento degli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico previsti per gli anni 2008 e 2009, alla 
fissazione degli obiettivi di risparmio energetico pér gli anni successivi al 2009 e 
all’estensione degli obblighi di risparmio energetico”tramite l’abbassamento della 
soglia dell’obbligo e la revisione dei criteri/di ‘assegnazione degli obiettivi di 
risparmio energetico ai singoli distributori obbligati; 

e ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 la 
società Gestore del mercato elettrico S.p.A. provvede ad organizzare, d’intesa con 
l'Autorità, un sistema per l’effettuazione delle contrattazioni bilaterali dei titoli di 
efficienza energetica che registri le quantità e i prezzi degli scambi; 

e  l’articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 stabilisce che i costi sostenuti 
dai distributori di energia elettrica/èdigas naturale obbligati per la realizzazione dei 
progetti con le modalità di cuiCall*articolo 8 del decreto ministeriale elettrico 20 
luglio 2004 e del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 come modificati dal 
decreto ministeriale 21 dicembre 2007, trovano copertura, qualora comportino una 
riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla parte 
non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la 
distribuzione dell’energia” elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti 
dall’ Autorità; tali criterirtengono conto degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 
21 dicembre 2007, ‘\del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza 
energetica, dell’evoluzione dei prezzi dell’energia, dei risultati conseguiti, delle 
conoscenze acquisite dall’ Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti e della 
necessità di Offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i 
soggetti di cùiall’articolo 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. 


Ritenuto che: 

e sia épportuno confermare, con riferimento al conseguimento degli obiettivi 
dell’anno 2008, il valore del contributo tariffario unitario previsto all’articolo 3, 
comma 1, della deliberazione n. 219/04, in considerazione della recente evoluzione 
del quadro di riferimento normativo; 
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e sia necessario dare attuazione al disposto dell’articolo 4, comma 1, del decreto 
ministeriale 21 dicembre 2007 in materia di registrazione, oltre che delle quantitàrdi 
titoli di efficienza energetica scambiati attraverso contrattazione bilaterale, anche“dei 
prezzi di scambio, richiedendo alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A xdi: 

a) sottoporre alla valutazione dell’ Autorità una proposta di regolamento avente ad 
oggetto le modalità procedurali e gli strumenti operativi per la registrazione dei 
valori di cui al precedente alinea; 

b) predisporre, successivamente all’approvazione da parte dell’Autorità del 
regolamento di cui alla precedente lettera a), le necessarie e’ conseguenti 
modifiche e integrazioni alla piattaforma informatica “che presiede al 
funzionamento del Registro dei titoli di efficienza energetica; 

e sia opportuno rendere sistematica la raccolta di informazioni (sugli accordi bilaterali 
aventi ad oggetto i titoli di efficienza energetica, prevedendo un obbligo di 
registrazione delle principali informazioni in essi contenute da effettuarsi secondo 
modalità che verranno stabilite mediante istruzioni operative definite dal Direttore 
della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell*Autorità; 

e sia opportuno avviare un procedimento per la“definizione delle modalità di 
aggiornamento del contributo tariffario per i éosti sostenuti dai distributori di 
energia elettrica e di gas naturale obbligati Ain attuazione dei criteri individuati 
dall’articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 


DELIBERA 


1. di approvare il seguente provvedimento: 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla 
deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: 
deliberazione n, 219/04) e, inoltre, le seguenti: 

a) ‘contrattazione bilaterale” è la contrattazione di cui all’articolo 10, comma 
5, dei deereti ministeriali 20 luglio 2004; 

b) “contratto bilaterale” è l’accordo concluso in qualsiasi forma per lo 
scambio di titoli di efficienza energetica attraverso contrattazione 
bilaterale; 

c), “distributori obbligati” sono i distributori di energia elettrica e di gas 
naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e 
successive modifiche e integrazioni; 

d) ‘“GME” è la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a.; 

e) “Linee guida” sono l’Allegato A alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 
103/03 e successive modifiche e integrazioni; 

f) “Registro” è l’archivio elettronico dei titoli di efficienza energetica gestito 
dal GME, suddiviso in conti proprietà; 

g) ‘transazioni bilaterali” sono gli scambi di titoli di efficienza energetica 
effettuati mediante contrattazione bilaterale e registrati nel Registro. 
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Articolo 2 
Contributo tariffario unitario per l’anno 2008 


2.1 Con riferimento al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per 
l’anno 2008, il contributo tariffario unitario previsto all’articolo 3, comma 45 
della deliberazione n. 219/04 è confermato pari a 100 €/tonnellata equivalente 
di petrolio. 


Articolo 3 
Obbligo di registrazione dei contratti bilaterali 


3.1 A partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, ciascùn-distributore 
obbligato trasmette all’ Autorità informazioni di sintesi sul contènuto di ogni 
contratto bilaterale da esso stesso concluso ai fini del conseguimento degli 
obiettivi di risparmio energetico in capo al medesimo «distributore a partire 
dall’anno 2007. 

3.2 Le informazioni di cui al precedente comma 3.1 sono(trasmesse all’ Autorità 
utilizzando il modulo di cui all’ Allegato A al présente provvedimento, con 
modalità definite dal Direttore della Direzione‘Gonsumatori e Qualità del 
Servizio dell’ Autorità. 


Articolo 4 
Registrazione dei prezzi delle transazioni bilaterali 


4.1 Entro il 31 gennaio 2008 il GME sottopòne all’ Autorità, per approvazione, una 
proposta di regolamento avente ad Oggetto le modalità procedurali e gli 
strumenti operativi per la registrazione dei prezzi di scambio dei titoli di 
efficienza energetica attraverso ) contrattazione bilaterale (di seguito: 
regolamento). 

4.2 L'Autorità si pronuncia sullaxproposta di regolamento trasmessa dal GME ai 
sensi del precedente comma entro 30 (trenta) giorni dalla data del suo 
ricevimento. 

4.3 Entro il 31 marzo 2008)il GME predispone le modifiche alla piattaforma 
informatica che prési&de al funzionamento del Registro, necessarie per 
consentire la registrazione dei prezzi delle transazioni bilaterali secondo le 
modalità previste dal regolamento approvato ai sensi del comma 4.2. 

4.411 regolamento approvato ai sensi del comma 4.2, entra in vigore con 
decorrenza dalla sua pubblicazione sul sito internet del GME, che lo stesso 
effettua entro)e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica 
dell’approvazione da parte dell’ Autorità. 

4.5 A partire dal 1° aprile 2008 i soggetti ammessi ad operare nel Registro dei titoli 
di efficienza energetica comunicano al GME, unitamente alle quantità di titoli 
di efficienza energetica scambiate attraverso contrattazione bilaterale, i relativi 
pfezzi di scambio. L’obbligo di comunicazione è esteso a tutte le transazioni 
bilaterali concluse a partire dalla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento. 
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4.6 Il GME può rivedere periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, 
il regolamento, previa approvazione dell’ Autorità. 

4.7 Entro il quinto giorno di ogni mese a partire dal mese di maggio 2008 il GME 
pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna tipologia di titolo di effieîenza 
energetica e con riferimento alle transazioni bilaterali registrate nel=corso del 
mese precedente, i seguenti dati e informazioni in forma aggregata: 

a) quantità scambiate; 
b) prezzo minimo e massimo; 
c) prezzo medio ponderato per le quantità. 

4.8 Il GME è tenuto a mantenere il riserbo sulle informazioni raceolte in attuazione 
delle disposizioni del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto da 
obblighi che discendano da provvedimenti normativi o di regolazione. 

4.9 Il GME è tenuto a rendere disponibili all’ Autorità 4 )dati raccolti in esito al 
presente provvedimento nella forma che questa ritetrà più opportuna a scopi di 
regolazione. 


2. di avviare un procedimento per la formazione, di provvedimenti in materia di 
aggiornamento del contributo tariffario per i.Ccosti sostenuti dai distributori di 
energia elettrica e di gas naturale obbligati per la realizzazione dei progetti di 
risparmio energetico a partire dagli obiettivi dirisparmio energetico relativi all’anno 
2009, rendendo disponibili documenti per la)consultazione contenenti proposte in 
tale materia; 

3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del 
procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni 
associative che ne rappresentano gli“interessi, ai fini dell’acquisizione di elementi 
conoscitivi utili per la formazione e/1’adozione dei provvedimenti; 

4. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti in materia di aggiornamento del 
contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas 
naturale obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico dei criteri 
di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007; 

5. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio 

dell’ Autorità affinché“definisca le istruzioni operative per l’attuazione del presente 

provvedimento, dandone comunicazione ai soggetti interessati attraverso il sito 
internet dell’ Autorità e le relative associazioni di categoria; 

di trasmettere il presente provvedimento al GME; 

7. di prevedere ché 1l presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) 
affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


DS 


Milano, 28 dicembre 2007 
Il presidente: ORTIS 
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MODULO PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEI CONT Tri 
BILATERALI PER LO SCAMBIO DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETI 
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DELIBERAZIONE 28 dicembre 2007. 


Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di tutela: aggiornamento per.il-primo trimestre 
(gennaio-marzo 2008). Determinazione del corrispettivo unitario variabile CV” di cui alla deliberazione dell’Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 31 ottobre 2007, n. 277/07. (Deliberazione n. 346/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 28 dicembre 2007 


Visti: 
e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 
e ildecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
e lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 
e il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come “modificato dalla legge di 


conversione 3 agosto 2007, n. 125; 

e ildecreto del Presidente del Consiglio dei ministriNPottobre 2002; 

e il decreto del Ministro delle Attività Produttive(20 gennaio 2006; 

e il decreto del Ministro dello Sviluppo 4eonomico 18 dicembre 2006 di 
aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di 
copertura del fabbisogno di gas naturale iN\caso di eventi climatici sfavorevoli; 

e il decreto del Ministro 11 settembre \2007, recante obbligo di contribuire al 
contenimento dei consumi di gas; 

e la deliberazione dell’ Autorità per l’ènergia elettrica e il gas (di seguito: 1’ Autorità) 
22 aprile 1999, n. 52/99; 

e la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: 
deliberazione n. 195/02) , come/successivamente modificata e integrata; 

e la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: 
deliberazione n. 207/02); 

e la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: 
deliberazione n. 138/03)}x come successivamente modificata e integrata; 

e la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’ Autorità) 
29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05); 

e ladeliberazionedell’ Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05; 

e la deliberazione dell’ Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione 
n. 65/06); 

e la deliberazione dell’ Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione 
n. 134/06); 

e la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: 
deliberazione n. 205/06); 

e la>deliberazione dell’ Autorità 28 dicembre 2006, n. 320/06 (di seguito: 
deliberazione n. 320/06); 
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e la deliberazione dell’ Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 
n. 79/07); 

e la deliberazione dell’ Autorità 25 giugno 2007, n.144/07; 

e la deliberazione dell’ Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07; 

e la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 242/07 (di seguito: 
deliberazione n. 242/07); 

e la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione 
n. 277/07); 

e la deliberazione dell’ Autorità 14 dicembre 2007, n. 323/07; 

e la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generalè energia e 
risorse minerarie, in data 22 ottobre 2007, ricevuta dall’ Autorità in'datà 23 ottobre 
2007 (prot. n. 28761), con la quale è stato richiesto parere all’ Autorità in merito ad 
uno schema di decreto di aggiornamento della procedura di emergenza ed è stato 
segnalato che lo stesso schema di decreto stabilisce la proroga al 30 novembre 
2007 del termine del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, comma 
4, del decreto 11 settembre 2007; 

e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale perla Lombardia nn. 892; 
893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903°del 19 giugno 2007. 


Considerato che: 

e l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giigno 2007 n. 73, come modificato 
dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.125 prevede, tra l’altro, che l’ Autorità 
indichi condizioni standard di erogazione del'servizio di vendita ai clienti finali, 
facendo altresì salvi i poteri di vigilanza € di intervento dell’ Autorità “a tutela dei 
diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e 
alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora 
esercitato il diritto di scelta”; 

e tale previsione conferma l’assetto ditutele in materia di condizioni economiche di 
fornitura del gas naturale, definito dall’ Autorità con le deliberazioni n. 195/02, 
n. 207/02 e n. 138/03; 

e l’articolo 3 della deliberazione dell’ Autorità n. 277/07 ha istituito con decorrenza 
1 gennaio 2008 un corrispettivo unitario variabile CV, come maggiorazione al 
corrispettivo unitario »variabile CV di cui alla deliberazione dell’Autorità 
n. 166/05, rinviando ladeterminazione del valore a successivo provvedimento. 


Considerato inoltre che: 
e conla deliberazione n. 79/07 l’ Autorità: 

a) ha ridetermimato i criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di 
fornituraNriprovvedendo agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra 
11 gefinaio 2005 ed il 31 marzo 2007; 

b) ha disposto, all’articolo 1, commi 1.9 e 1.10, che gli esercenti l’attività di 
vendita recuperino, nel rispetto delle condizioni ivi previste, l’ammontare 
felativo ai parziali conguagli a favore dei clienti finali stabiliti ai sensi delle 
deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06, rinviando a successivo 
provvedimento la fissazione delle modalità con le quali gli esercenti 
effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni di cui alla medesima 
deliberazione; 
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e rispetto al valore definito nella deliberazione n. 242/07 l’indice dei prezzi di 
riferimento I, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, n 
valore assoluto, del 2,5%. 


Ritenuto che sia necessario: 


e peril trimestre gennaio-marzo 2008, in virtù della variazione dell’indice I, sopra 
riportata rispetto al valore definito nella deliberazione 242/07, modificare le 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all’articolo 3 della 
deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione 
all’ingrosso previsto dall’articolo 7, comma 1, della medesimadeliberazione; 

e definire, con la stessa decorrenza dell’aggiornamento delle condizioni economiche 
di fornitura del gas naturale relativo al trimestre gennaio-marzo 2008, il valore del 
corrispettivo unitario variabile CV, come maggioraziorfe/al corrispettivo unitario 
variabile CV di cui alla deliberazione dell’ Autorità n. 466/05 


DELIBERA 


Articolo 1 
Disposizioni relative all’aggiornamento per/il trimestre gennaio-marzo 2008 delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale 


1.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo).2008, le condizioni economiche di fornitura 
del gas naturale, determinate ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione dell’ Autorità 
per l’energia elettrica e il gas (di seglito: 1’ Autorità) n. 138/03, aumentano di 0,0691 
centesimi di euro/MJ (0,691 euro/GJ); tale aumento è pari a 2,6617 centesimi di 
euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento 
pari a 38,52 MJ/mc. 


Articolo 2 
Corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas 


2.1 Il corrispettivo»unitario variabile CV, di cui all’articolo 3 della deliberazione 
dell’ Autorità)31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07), è 
pari a 0,010439 €E/GI. 


k 
2.2. Di sostituire la formula relativa al OTV di cui all’articolo 6 comma 2 della 
delibèrazione dell’ Autorità n. 138/03 con la seguente: 


CP,+CR, 
0,27 


OTYÈ >0,07 1908:(CÈ + (2,592592 - CPS9° +1,813880- Cpstoce)4 


9’ 


} CP CPP 0 


(euro/GJ) 


Logo 
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2.3 Di prevedere che l’impresa maggiore di trasporto aggiorni, ai sensi del 
precedente comma 1 ed entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento, i valori di cui all’articolo 6, comma 5 della 
deliberazione dell’ Autorità n. 138/03. 


Articolo 3 
Pubblicazione ed entrata in vigore 


3.1 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore 11 
gennaio 2008. 


Milano, 28 dicembre 2007 


Il presidente: ORTIS 


ST - 
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DELIBERAZIONE 28 dicembre 2007. 


Definizione della componente QVD e modifiche degli articoli 8 e 13 della deliberazione dell’Autorità per l’energiacelettrica e il gas 
4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti 
finali. (Deliberazione n. 347/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 28 dicembre 2007 


Visti: 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481/95; 

e ildecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00; 

e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002; 

e la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l’Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97; 

e la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 20007 n. 237/00 (di seguito: 
deliberazione n. 237/00); 

e la deliberazione dell’Autorità 12 dicembré2002, n. 207/02 (di seguito: 
deliberazione n. 207/02); 

e la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: 
deliberazione n. 138/03); 

e la deliberazione dell’Autorità 28 /giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: 
deliberazione n. 134/06); 

e la deliberazione dell’Autorità 19 ‘dicembre 2006, n. 297/06 (di seguito: 
deliberazione n. 297/06); 

e la deliberazione dell’ Autorità 2%marzo 2007, n. 79/07; 

e la deliberazione dell’ Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07 (di seguito: deliberazione 
n. 169/07); 

e la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 240/07 (di seguito: 
deliberazione n. 240/04); 

e il documento per la‘*eonsultazione 30 novembre 2007, atto n. 48/07, in materia 
di prezzi di commeretalizzazione nella vendita nell’ambito dei servizi di tutela e 
della remunerazione delle attività di commercializzazione nei medesimi servizi 
(di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2007). 


Considerato che: 

e la deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle 
condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l’attività di 
vendità, al dettaglio di gas (di seguito: esercenti la vendita al dettaglio) 
applicano ai clienti finali di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 207/02, 
come integrato e modificato dall’articolo 2 della deliberazione n. 138/03 e 
dall’articolo 6 della deliberazione n. 134/06; 
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e l'articolo 8 della deliberazione n. 138/03 stabilisce le modalità per la 
determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura 
relativa alla vendita al dettaglio (di seguito: componente QVD); 

e con la deliberazione n. 297/06 l’Autorità ha avviato un procedimento per la 
formazione di provvedimenti in materia di revisione della componente QVD; 

e con la deliberazione n. 169/07 l’ Autorità ha avviato un procedimento pef la 
definizione della regolazione funzionale e prestazionale e dell’assetto del 
servizio di misura nella distribuzione gas, che prevede anche l’armonizzazione 
delle modalità di remunerazione del servizio di misura al fine di assieurare 
coerenza con l’assetto che sarà definito; 

e conla deliberazione n. 240/07, l’ Autorità ha stabilito: 

a) che con decorrenza 1 ottobre 2007 il coefficiente rappresentativo dei 
costi unitari dell’attività di vendita al dettaglio (v), dicurall’articolo 9, 
comma 4, della deliberazione n. 237/00, assuma valore pari a 35,82 
euro/cliente/anno; 

b) di conferire mandato al Direttore della Direzione Mîèrcati dell’ Autorità 
per definire in maniera organica le modalità di remunerazione 
dell’attività di vendita al dettaglio, sia in tèrmini di livello dei costi 
riconosciuti, sia in termini di articolazione/del corrispettivo a copertura 
di tali costi; 

e nel documento per la consultazione 30 novembre 2007 sono riportati gli esiti di 
un primo approfondimento sulla struttura dei/costi di commercializzazione nella 
vendita al dettaglio del gas naturale, da cui risulta che: 

a) una parte dei costi, avendo natura*fissa, non appare collegata ai livelli di 
consumo del cliente e, conseguèntemente, la vigente definizione della 
componente QVD in forma /nteramente variabile (euro per unità 
venduta) dovrebbe essere modificata al fine di riflettere la presenza di 
costi fissi, che si manifestano anche in assenza di consumi da parte del 
cliente; 

b) la forte differenziazione del corrispettivo unitario su base locale (QVDi 
di ambito) non tfova più riscontro nell’esistenza di significative 
diversità territoriali/nei costi di commercializzazione; 

e conseguentemente nell“ambito della consultazione è stato proposto che: 

a) la componente4QVD sia articolata in corrispettivi fissi e variabili, 
tenendo conto”di alcuni elementi tipici degli scaglioni di consumo 
vigenti per la distribuzione; 

b) i corrispettivi di cui all’alinea precedente tengano conto, in via 
transitoria fino al 30 settembre 2008, dei corrispettivi unitari 
attualmente esistenti in ciascun ambito tariffario, al fine di non 
introdurre discontinuità anteriormente alla ridefinizione complessiva dei 
corrispettivi dei servizi nel settore del gas; 

c) \con decorrenza 1 ottobre 2008 i valori dei corrispettivi fissi e variabili 
vengano omogeneizzati a livello nazionale; 


_ 59 — 


16-2-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 40 


e nelle osservazioni al documento per la consultazione 30 novembre 2007 gli 
operatori hanno evidenziato che: 

a) la definizione della componente QVD come. articolazione “di 
corrispettivi fissi e variabili risulta adeguata e riflette maggiormente/la 
responsabilità di ciascun cliente finale nella generazione dei Cesti di 
commercializzazione rispetto alla determinazione attuale; 

b) i livelli proposti nell’ambito della consultazione per la quota+fissa sono 
considerati per molti operatori troppo bassi e alcuni hannorsottolineato 
come le attuali differenze nei corrispettivi unitari (QVDI di ambito) 
determinano differenziazioni nell’entità delle quote fisse proposte, e che 
queste differenze determinerebbero livelli di quote fisse, in alcuni casi, 
o eccessivamente bassi o eccessivamente elevati; 

c) l’eventuale definizione di corrispettivi uniformina livello nazionale 
dovrebbe essere preceduta da approfondimenti‘&verifiche; 

e gli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cuisall’articolo 13 comma I 
della deliberazione n. 138/03 devono essere adeguati. alle esigenze di pubblicità, 
trasparenza e verifica delle condizioni economiche di fornitura proposte e 
applicate dagli esercenti. 


Ritenuto che: 

e sia necessario adeguare le modalità di determinazione della componente QVD 
alla struttura dei costi di commeregializzazione dell’attività di vendita al 
dettaglio del gas naturale, attraverso \V/introduzione di una articolazione tra 
corrispettivi fissi e variabili, prevedendo un sistema di corrispettivi che 
garantisca, per bassi consumi deilclienti finali, l’applicazione di una quota fissa, 
uniforme ed indipendente dai consumi per tutti gli esercenti la vendita; 

e sia altresì necessario il superamento delle differenziazioni per ambito tariffario 
attualmente esistenti nei corrispettivi unitari; 

e sia necessario introdurre NN modo graduale la nuova articolazione della 
componente QVD, in quanto potrebbe avere impatti rilevanti in termini di: 

a) variazioni nella spesa annua di talune categorie di clienti; 
b) effetti sulla-situazione economico-finanziaria degli esercenti; 

e sia pertanto necessario prevedere, con decorrenza 1 gennaio 2008, una 
articolazione tra Cofrispettivi fissi e variabili che tenga conto di alcuni scaglioni 
di consumo vigenti per la distribuzione nonché, in una prima fase, dei 
corrispettiviunitari attualmente esistenti in ciascun ambito tariffario; 

e sia conseguentemente opportuno eliminare la facoltà di incrementare i 
corrispettivi a carico dei clienti con consumo annuo fino a 20 GJ, prevista 
attualmente dal comma 8.2 della deliberazione n. 138/03; 

e sia(necessario differire ad un momento successivo l’omogeneizzazione dei 
corrispettivi a livello nazionale, anche a valle della definizione dell’assetto 
dell’attività di misura, in quanto l’attuale livello della componente QVD 
rèmunera anche parte dei costi relativi all’attività di misura del gas naturale, con 
particolare riferimento alle attività di lettura dei misuratori e di gestione dei dati 
rilevati; 

e sia opportuno adeguare gli obblighi di comunicazione a carico degli esercenti, 
di cui all’articolo 13 comma 1 della deliberazione n. 138/03 


16-2-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 40 


DELIBERA 


1. di sostituire l’articolo 8 della deliberazione n. 138/03 con il seguente: 


“Articolo 8 
Componente relativa alla vendita al dettaglio 


8.1 Con decorrenza 1 gennaio 2008 la componente relativa alla vendita àlrdettaglio è 
costituita dalla somma dei seguenti elementi: 


- corrispettivo fisso, pari a: 3,6 euro/cliente/anno 
- corrispettivo variabile, pari a: QVD;*E" 


-  QVDIi è il corrispettivo unitario applicato nell’ambito i-esimo all’1 ottobre 
2007 ai sensi della deliberazione n. 240/07, espresso în euro/GJ, 

- Em è l’energia consumata nell’anno termico “dall’m-simo cliente finale, 
espressa in GJ.” 

2. di sostituire l’articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 138/03 con il seguente: 
“13.1 Entro il primo mese di ciascun trimestre, con decorrenza dei trimestri 
dall’1 gennaio 2008, gli esercenti pubblicanowel proprio sito internet le condizioni 
economiche di cui all’articolo 3, per ciascuna località nella quale operano, dando 
evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Gli 
esercenti trasmettono tali informazioni con periodicità annuale anche all’ Autorità, 
attraverso la compilazione di appositi moduli resi disponibili nel sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energiaXt).” 

3. di conferire mandato al Direttofe. della Direzione Mercati dell’ Autorità affinché 
attraverso un’attività di monitoraggio e opportuni approfondimenti e verifiche 
valuti la possibilità di omogencizzare i corrispettivi relativi alla componente QVD 
a livello nazionale a partire.dal 1 ottobre 2008; 

4. di pubblicare la presente“deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet)dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in 
vigore dalla data della sua pubblicazione. 

5. di pubblicare sul sito,internet dell’ Autorità il testo della deliberazione n. 138/03 
come risultante dalle modifiche apportate con la presente delibera; 


Milano, 28 dicembre 2007 


Il presidente: ORTIS 
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DELIBERAZIONE 29 dicembre 2007. 


Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi=di trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia/Adi Condizioni econo- 


miche per l’erogazione del servizio di connessione. (Deliberazione n. 348/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 dicembre 2007 


Visti: 


la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che 
abroga la direttiva 96/92/CE; 

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge m.410/91) ed in particolare 
l’articolo 7; 

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge.n. 481/95); 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: leggen. 290/03); 

la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

la legge 14 maggio 2005, n. 80; 

la legge 3 agosto 2007, n. 125; 

il Decreto del Presidente del Consiglio\dei Ministri 11 maggio 2004; 

il decreto del Ministro dell’industrià, del commercio e dell’artigianato 19 
dicembre 1995; 

il decreto del Ministro dell’industrià, del commercio e dell’artigianato 15 luglio 
1996; 

il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) 30 
luglio 1986, n. 42; 

il provvedimento C/P 14-dîcembre 1993, n. 15. 


la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l'Autorità) 30 gefinato 2004, n. 4/04; 

la deliberazione, dell’ Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente 
modificata e integrata, ed in particolare l’Allegato A recante disposizioni 
dell’Autorità».per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione) distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo 
di regolazione 2004-2007; 
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e la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente 
modificata e integrata; 

e la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: 

deliberazione n. 203/05); 

la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2005, n. 300/05; 

la deliberazione dell’ Autorità 10 aprile 2006, n. 73/06; 

la deliberazione dell’ Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06; 

la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: 

deliberazione n. 208/06); 

e la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di_ seguito: 
deliberazione n. 209/06); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06; 

la deliberazione dell’ Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 di seguito: 

deliberazione n. 292/06); 

la deliberazione dell’ Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 16 luglio 2007, n. 183/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 23 ottobre 2007, n,269/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 26 ottobre 2007,,. 272/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 31 ottobre 2007, h./278/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 22 novembfe 23007, n. 288/07 

la deliberazione dell’ Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 14 dicembre 2007, n. 322/07; 

la deliberazione dell’ Autorità 19 ditembre 2007, n. 333/07 e in particolare 

l’Allegato A, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi 

di distribuzione, misura e véndita dell’energia elettrica per il periodo di 

regolazione 2008-2011; 

e la deliberazione 27 dicembre»2007, n. 341/07 in materia di regolazione della 
qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011 (di 
seguito: deliberazione n. 341/07); 

e il documento per la. consultazione 2 agosto 2007 recante “Tariffe per 
l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica per il periodo 2008-2011” — Atto n. 34/07 (di seguito: primo documento 
per la consultazione); 

e il documento»per la consultazione 30 novembre 2007 recante “Tariffe per 
l’erogazioné dèi servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica per il periodo 2008-2011 - Orientamenti finali” — Atto n. 47/07 (di 
seguito=secondo documento per la consultazione). 
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Considerato che: 


e il procedimento in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica per il terzo periodo di regolazione)è 
stato inserito tra i procedimenti oggetto della sperimentazione triernale 
dell’Analisi di impatto della regolazione (AIR) avviata con la deliberazione n. 
203/05; 

e nel rispetto della suddetta metodologia, gli obiettivi generali del procedimento 
sono stati indicati nella deliberazione n. 208/06 di avvio del medesimo e sono 
stati ulteriormente specificati nel primo documento per la consultazione; in 
particolare per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica tali obiettivi generali sono: 

a. introduzione di meccanismi di incentivazione allo»sviluppo efficiente 
delle infrastrutture necessarie per l’erogazione déi?servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettriéà; în coerenza con gli 
obbiettivi generali di sviluppo e integrazione del sistema elettrico 
nazionale; 

b. coerenza con i provvedimenti adottati dall’ Autorità in materia di 
regolazione della qualità e delle condizioni contrattuali per l'erogazione 
dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica; 

c. revisione del sistema di tariffazioné del servizio di distribuzione, alla luce 
dell’evoluzione del processo, di liberalizzazione, prevedendo 
eventualmente la semplificazione dei meccanismi tariffari ed il 
superamento del sistema basato sulle opzioni tariffarie, nonché 
l’adeguamento del sistemadi tariffazione di allacciamenti e diritti fissi; 

d. possibilità di introdurre criteri di incentivazione al recupero di efficienza 
nell’erogazione del servizio di distribuzione e di misura che tengano 
conto del livello relativo di efficienza di ciascuna impresa di 
distribuzione; 

e. opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 
10/91, i criteri-diytegolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di 
distribuzione.è misura dell’energia elettrica; 

f. ulteriore omogeneizzazione, ove possibile, dei criteri di riconoscimento 
dei costi regolazione tariffaria nei settori dell’energia elettrica e del gas. 

e in coerenza con la metodologia AIR, il procedimento per la definizione delle 
regole tariffarie’ per il terzo periodo di regolazione ha offerto ai soggetti 
interessati diverse occasioni per intervenire nel procedimento, fornendo elementi 
utili alla-formazione delle decisioni di competenza dell’ Autorità; in particolare: 

a. nei/primi mesi dell’anno 2007 è stata attivata una fase ricognitiva, anche 
tramite incontri specifici con gli operatori e gli utenti dei servizi; 

b.vin data 2 agosto 2007 è stato diffuso il primo documento per la 
consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni 
fino all’1 ottobre 2007; 

c. è stata condotta un’istruttoria sui costi dei servizi di distribuzione, 
trasmissione e misura dell’energia elettrica, relativi all’anno 2006, basata 
sui dati resi disponibili dalle imprese; 

d. in data 14 settembre 2007 è stato organizzato un seminario pubblico per 
l’approfondimento delle tematiche affrontate nel primo documento per la 
consultazione; 

e. nel corso del mese di ottobre 2007 è stata pubblicata sul sito internet 
dell’ Autorità la sintesi delle osservazioni; 

f. nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2007 sono stati organizzati 
incontri di approfondimento su tematiche specifiche con Terna, con i 
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principali operatori della distribuzione dell’energia elettrica e con le loro 
associazioni; 

g. in data 30 novembre 2007 è stato diffuso il secondo documento per la 
consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni 
fino al 17 dicembre 2007; 

h. in esito ad ogni fase della consultazione sono state valutate le opzioni 
alternative e riformulate le proposte iniziali tenendo conto delle 
osservazioni pervenute dai soggetti interessati e altresì degli obiettivi del 
procedimento, generali e specifici, indicati come sopra descritto. 

e al fine di garantire l’effettiva applicazione del criterio della salvaguardia 
dell’economicità e della redditività degli esercenti, come si desume dall’atticolo 
1, comma 1, della legge n. 481/95, le tariffe devono essere determinate con 
riferimento ai costi; 

e il procedimento in materia di regolazione tariffaria dei servizi’diNtrasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica, inclusa la revisione delle condizioni 
economiche di connessione alle reti, per il periodo 2008-20k1 avviato con la 
deliberazione n. 208/06 si è svolto in parallelo all’analogoxprocedimento per la 
regolazione della qualità dei servizi elettrici per il-medesimo periodo di 
regolazione, avviato con deliberazione n. 209/06 ed%n relazione al quale sono 
state emanate le deliberazioni n. 281/07, n. 333/07 em. 341/07. 


Considerato che: 

e ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge)n. 481/95, e dell’articolo 1 
quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, dè tariffe elettriche per il trasporto e 
la distribuzione dell’energia elettrica, limitatamente alla quota parte a copertura 
dei costi operativi e degli ammortamenti, ‘sono state aggiornate nel corso del 
periodo di regolazione 2004-2007 con ilmeccanismo del price-cap; 

e i costi sostenuti dai distributori nello svolgimento della loro attività sono 
influenzati dalle caratteristiche della/clientela e da fattori ambientali fuori dal 
controllo dell’impresa per i quali, in presenza di una tariffa unica nazionale, 
occorre prevedere l’introduzione di/opportuni meccanismi di perequazione; e che 
nel corso del secondo periodo ‘di/regolazione, ai sensi dell’articolo 49 del Testo 
integrato 2004-2007 è stata introdotta la perequazione specifica aziendale; 


Considerato che: 


e non sussistono specifici vincoli normativi in relazione all’anno di riferimento da 
utilizzare ai fini della fissazione dei livelli tariffari per il terzo periodo di 
regolazione; 

e conriferimento alla regolazione del servizio di trasmissione nel secondo periodo 
di regolazionevè stato introdotto un meccanismo di incentivazione agli 
investimentivdi sviluppo e di potenziamento della rete di trasmissione nazionale 
(RTN), senza previsione specifica di durata, il che ne limiterebbe l’applicazione 
al periodo 2004-2007; 

e nel secondo periodo di regolazione sono stati oggetto di incentivazione anche gli 
investimenti per il Piano di difesa di cui all’articolo 1 quinquies, comma 9, della 
legge n. 290/03; 

e<ivcorrispettivi a copertura dei costi di distribuzione per i clienti finali non 
domestici, nel secondo periodo di regolazione, sono stati definiti direttamente 
dalle imprese di distribuzione, nella forma di opzioni tariffarie, nel rispetto dei 
vincoli fissati dall’ Autorità; e che la presenza di opzioni tariffarie differenziate 
per impresa di distribuzione può risultare un ostacolo ad un adeguato sviluppo 
della concorrenza nel settore dell’energia elettrica; 

e con deliberazione n. 292/06 sono stati disposti obblighi di installazione di 
misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa 
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tensione in grado di rilevare, tra le altre grandezze, anche l’energia reattiva 
prelevata; 

e la normativa vigente in materia di condizioni economiche di connessione allèreti 
elettriche risulta attualmente frammentata in diversi provvedimenti; 

e le imprese di distribuzione e la società Terna S.p.A. sostengono ‘onéri in 
relazione allo sconto sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del. settore, 
assunti prima dell’1 luglio 1996, inclusi quelli in pensione e in reversibilità. 


Considerato che le osservazioni avanzate in sede di consultazione hanno 
evidenziato, tra l’altro, le seguenti esigenze: 

e inquadrare la regolazione delle imprese elettriche minori nell6ambito della più 
generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici( integrati insulari non 
interconnessi con la rete elettrica nazionale; 

e aggiornare la quota parte del costo riconosciuto relativa@agli ammortamenti sulla 
base dei meccanismi adottati per l’aggiornamento del capitale investito 
riconosciuto; 

e promuovere ulteriormente lo sviluppo delle infrastrutture di trasmissione e 
distribuzione; 

e al fine di garantire gli obiettivi di semplicità amministrativa e comparabilità delle 
tariffe, superare il sistema delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione, 
prevedendo nel contempo un periodo’ di transizione per consentire 
l’adeguamento dei sistemi informativi ‘e ‘gestionali alle nuove strutture tariffarie 
obbligatorie; 

e mantenere, al fine di garantire gi©biettivi di semplicità amministrativa e 
trasparenza e di semplicità dei Tmeccanismi tariffari, l’applicazione di una 
componente CTR, a copertura dei costi di trasmissione, non differenziata su base 
oraria, e di tariffe TRAS applicate in funzione dei consumi. 


Ritenuto che sia necessario: 


e ai fini della fissazione dei livelli tariffari per il terzo periodo di regolazione, per 
garantire una maggiore aderenza dei medesimi con i costi e gli investimenti 
effettivamente sostenuti dalle imprese, riferirsi, all'anno più prossimo al primo 
anno del nuovo periodo di regolazione; 

e pertanto sia opportuno riferirsi ai costi sostenuti nell’anno 2006 dalle imprese 
esercenti i servizi regolati oggetto del presente provvedimento, anche per tenere 
conto, in particolare per il servizio di trasmissione, delle insufficienti 
informazioni economico contabili fornite con riferimento all’anno 2005 e della 
rilevante, riorganizzazione di tale fase della filiera avvenuta nel corso del 
medesimo anno 2005; 
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e inmerito alla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto (CIR) 
relativo alle immobilizzazioni nette per il primo anno del nuovo periodo di 
regolazione, per ragioni di continuità con il precedente periodo di regolazione, 
operare in coerenza con le modalità di aggiornamento annuale già effettuate 
annualmente nel corso del presente periodo regolatorio, prevedendo la rettific& 
del valore del CZR per l’anno 2007 in funzione: 

a. della variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall’ISTAT, riferito al periodo II trimestre 2006 — I trimestre 
2007; 

b. degli investimenti netti realizzati nel 2006, calcolati tenendo eonto degli 
ammortamenti riconosciuti in tariffa, dei disinvestimenti) e della 
variazione delle immobilizzazioni in corso; 

c. della rettifica delle modalità di valorizzazione degli ifvestimenti netti 
aggiuntivi, per tener conto dei contributi in conto capitale erogati dai 
clienti finali, da enti pubblici o organismi comunitari}in coerenza con le 
metodologie adottate nel settore gas. 

e fissare il tasso di rendimento del capitale investito riconesciuto pari al 6,9% per 
il servizio di trasmissione, al 7% per il servizio di distribuzione, ivi incluse le 
relative attività commerciali, e al 7,2% per il servizio di misura; 

e aggiornare l’ammortamento riconosciuto in tariffa,pet il primo anno del nuovo 
periodo di regolazione procedendo a: 

a) rivedere l’ammortamento garantito nelacortente periodo di regolazione 
adeguandone l’importo in relazione agli/effetti del price-cap - la cui 
applicazione nel periodo 2004-2007 è stata disposta con legge n. 290/03 - 
nonché per tener conto del valore delleXimmobilizzazioni lorde incluse nella 
base di riferimento del periodo 2004-2007 e che al 31 dicembre 2006 
risultavano completamente ammortizzate o dismesse; 

b) integrare il valore dell’ammortamento per tener conto dei nuovi investimenti 
effettivamente realizzati nel periodo 2002-2006, adeguatamente rivalutati. 

e allineare le modalità di aggiornamento della quota di ammortamento con le 
logiche previste per l’aggiornamento del capitale investito riconosciuto, 
escludendola dall’ambito diyapplicazione del price-cap; 

e in relazione alla quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi 
operativi, fissare un obbiettivo di aumento annuo della produttività pari al 2,3% 
per il servizio di trasmissione, al 1,9% per la distribuzione e al 5,0%, per il 
servizio di misura, tale da consentire il trasferimento ai clienti finali, entro otto 
anni, per trasmissione e distribuzione ed entro sei anni per il servizio di misura, 
dei maggiori recùperi di efficienza già realizzati dalle imprese nel secondo 
periodo di regolazione, come rilevati a livello medio nazionale; 

e incentivare riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai 
dipendentindel settore assunti prima dell’1 luglio 1996 (inclusi quelli attualmente 
in pensione e in reversibilità) al fine di evitare distorsioni del segnale di prezzo 
percepito da tali consumatori domestici, e di ridurre rischi di un uso inefficiente 
dell’energia elettrica e le complicazioni amministrative in capo al distributore e 
al venditore. 
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Ritenuto che: 

e sia necessario procedere ad una revisione del meccanismo di incentivazione agli 
investimenti di sviluppo e di potenziamento della rete di trasmissione nazionale 
(RTN), individuando criteri oggettivi per la definizione di un ordine di priorità 
degli investimenti, tramite la definizione di indici di efficacia in grado di 
misurare il beneficio per il sistema elettrico e al contempo introdurre meecanismi 
di responsabilizzazione del soggetto regolato che incentivino una“crescente 
efficienza nelle politiche di investimento; 

e sia necessario, al fine di evitare effetti negativi sugli investimenti di trasmissione, 
dare corso immediato alle iniziative di promozione degli..investimenti in 
infrastrutture di rete di trasmissione anche in assenza dell’indice di efficacia di 
cui al precedente alinea: 

a. adottando, già a partire dal primo anno del terzo perivdo di regolazione, 
uno schema di incentivi differenziati definiti in relazione alla tipologia di 
investimento, in analogia con quanto già oggi»previsto per il settore del 
trasporto gas, associando ad ogni tipologia@di)investimento individuata 
uno specifico livello di extra remunerazione e di durata dell’incentivo; 

b. confermando l’applicazione di una maggiòfazione pari al 2% sul WACC 
per gli investimenti di sviluppo della RTN realizzati entro il 31 dicembre 
2007, per ulteriori 12 anni; 

c. prevedendo che, nel corso degli anini 2008 e 2009, sia definito un indice 
di efficacia, da utilizzare in via\sperimentale a partire dal 2011, con 
riferimento agli investimenti/che' entreranno in funzione entro il 31 
dicembre 2009. 

e sia opportuno prevedere che il capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari 
per l’anno 2008, in relazione aglisinvestimenti relativi al Piano di difesa di cui 
all’articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 includa le stime 
comunicate da Terna di entrata'in esercizio di nuovi investimenti destinati a tale 
scopo entro il termine dell’anno 2008; 

e sia opportuno subordinarel’inclusione nel capitale investito netto riconosciuto ai 
fini tariffari di investimenti relativi al Piano di difesa di cui all’articolo 1 
quinquies, comma 9£della legge n. 290/03 previsti per gli anni successivi al 2008 
al completamento degli investimenti netti inclusi nella base di capitale utilizzata 
ai fini della definizione dei livelli tariffari applicati nell’anno precedente. 


Ritenuto che: 

e con riferimento alla regolazione del servizio di distribuzione, sia opportuno 
introdurresmeccanismi tariffari che consentano la promozione di tipologie di 
investimènto ritenute particolarmente utili per lo sviluppo e l’efficienza delle 
infrastrutture della rete di distribuzione, ad integrazione degli incentivi forniti 
dalla regolazione della qualità; e che la selezione di detti investimenti, in 
afialogia con i criteri sopra richiamati per il servizio di trasmissione, avvenga 
tramite la definizione di opportuni indici di efficacia in grado di misurare il 
beneficio per il sistema elettrico; 

e con riferimento al precedente alinea, per dare corso immediato alle iniziative di 
promozione degli investimenti in infrastrutture di rete in considerazione dei 
tempi necessari per lo sviluppo di un indice di efficacia che risponda ai criteri di 
trasparenza, verificabilità, semplicità e facilità di applicazione, similmente a 
quanto proposto per il servizio di trasmissione, sia necessario: 

a. attivare, già dall’inizio del prossimo periodo di regolazione, incentivi 
mirati su alcune tipologie di investimento, in grado di apportare 
immediati benefici al sistema elettrico; 

b. sviluppare, in corso di periodo regolatorio, indicatori di efficacia degli 
investimenti, al fine di modulare l’incentivazione prevista; 
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e sia opportuno superare il sistema basato sulle opzioni tariffarie proposte dalle 
imprese distributrici, al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel 
segmento della vendita dell’energia elettrica, caratterizzato dalla recente totale 
apertura alla concorrenza; 

e sia opportuno rendere obbligatoria l’applicazione di corrispettivi per prelievi di 
energia reattiva in relazione ai punti di prelievo con potenza disponibile 
superiore a 16,5 kW, nonché in relazione ai prelievi di energia reattiva nei pùnti 
di interconnessione tra reti; 

e con riferimento al servizio di distribuzione, al fine di consentire l’adeguaménto 
dei sistemi informativi e gestionali, sia opportuno prevedere, limitatamente alle 
utenze in media tensione per usi diversi e in bassa tensione per usi diversi, un 
periodo transitorio non superiore a 3 mesi, anche al fine di limitare” l’impatto 
negativo sulla concorrenza, durante il quale le imprese distributficivapplicano le 
opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007, opportunamente 
ribassate per tenere conto dei nuovi vincoli di ricavo imposti alle imprese per 
l’anno 2008, prevedendo penalità in capo alle imprese di distribuzione nel caso 
di mancato rispetto del termine indicato; 

e sia opportuno prevedere un regime generale di perequazione e un regime di 
perequazione specifico aziendale, garantendo la copéttura degli scostamenti nei 
costi sostenuti dalle imprese riconducibili a fattori fuori dal loro controllo; 

e sia necessario prevedere, nel corso del prossimo” periodo di regolazione, con 
particolare riferimento alle tariffe a copertura/dei) costi di commercializzazione 
del servizio di distribuzione, forme di adeguamento dinamico dei corrispettivi 
tariffari e di revisione a consuntivo del costo riconosciuto, anche alla luce delle 
profonde modifiche in atto nel contesto»elettrico nazionale, non ultime quelle 
relative all’avvio di specifiche società per/l’erogazione del servizio di maggior 
tutela; 

e in relazione a quanto previsto dal précedente alinea, debba essere attivato uno 
specifico meccanismo di perequazione e che il medesimo debba essere definito 
entro il 29 febbraio 2008, sullabasé delle proposte contenute nel capitolo 25 del 
secondo documento per la corisultazione. 


Ritenuto che: 

e sia opportuno con riferimento al servizio di misura, ai fini della determinazione e 
dell’aggiornamento della’ quota di ammortamento riconosciuta, nonché della 
revisione del valore»del capitale investito in corso di periodo, procedere alla 
revisione della vita.utile riconosciuta ai misuratori elettronici in bassa tensione, 
prevedendo il riconoscimento di una durata pari a 15 anni; 

e in relazione allaxdismissione anticipata dei misuratori elettromeccanici in bassa 
tensione nOn ancora completamente ammortizzati per poter procedere 
all’installazione di nuovi misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 
292/06,4sia opportuno riconoscere alle imprese, una quota aggiuntiva di 
ammortamento in relazione ai misuratori dismessi prima della fine della vita utile 
standard pari a 20 anni; 

e in relazione alla fissazione dei corrispettivi per il servizio di misura, sia 
opportuno: 

a) prevedere l’allocazione diretta dei costi di capitale e ammortamento, ivi 
inclusi i costi di capitale connessi con i sistemi di telegestione, in maniera 
differenziata per livello di tensione; 

b) prevedere l’allocazione dei costi con criteri in uso nel secondo periodo di 
regolazione, che facevano riferimento al numero di punti di prelievo e alla 
potenza, limitatamente ai costi non oggetto di allocazione diretta, tenendo 
anche conto del numero di letture obbligatorie; 
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c) dare separata evidenza ai costi riconosciuti a copertura di: 
- installazione e manutenzione, 
- raccolta del dato di misura; 
- validazione e registrazione dei dati. 

e inattesa che si completi il piano di installazione e di attivazione di misuratori 
elettronici in bassa tensione di cui alla deliberazione n. 292/06, sia oppertuno 
prevedere che, nel caso in cui i misuratori installati non siano in/grado di 
misurare i prelievi di energia reattiva, i corrispettivi per i prelievi di»energia 
reattiva siano posti pari a zero. 


Ritenuto inoltre opportuno: 

e in vista della revisione dei criteri di deroga all’imposizione delle\componenti A, 
prevedere che le aliquote di dette componenti tariffarie espfesse in centesimi di 
euro/kWh possano essere differenziate in funzione di un massimo di 4 (quattro) 
scaglioni di consumo mensile; 

e rinviare l’attivazione del nuovo sistema di deroghè all’imposizione delle 
componenti A, da attuarsi secondo quanto indicato nel capitolo 44 del primo 
documento per la consultazione, al 1 aprile 2008, “ad invarianza del gettito 
garantito dalle tipologie interessate; e che la scaglionatura dei corrispettivi per 
livello di consumo avvenga gradualmente, assorbendo in modo differenziato le 
variazioni in diminuzione e in aumento delle componenti A disposte a partire 
dall’1 gennaio 2008. 


Ritenuto che sia necessario: 
e rinviare a successivi provvedimenti; da/emanarsi entro il 29 febbraio 2008, il 
completamento della disciplina in maféfia di: 
- perequazione dei ricavi relativiyalla remunerazione riconosciuta al servizio 
di misura dell’energia elettrica "in bassa tensione; 
- modalità di applicazione ed aggiornamento per il periodo di regolazione 
2008-2011 dei meccanismi di perequazione specifica aziendale; 
- perequazione generale dèi costi di distribuzione; 


Ritenuto che sia opportuno: 

e con riferimento alla, regolazione delle imprese elettriche minori, rinviare nel 
corso dell’anno 200811 completamento del procedimento di riforma dell’attuale 
regime delle integrazioni tariffarie, in conformità a quanto previsto nel primo 
documento per, la consultazione, prevedendo una proroga fino al 31 dicembre 
2008 dell’attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni 
tariffarie. 

Ritenuto che: 

e al fine di migliorare la trasparenza delle condizioni applicate dagli esercenti per 
la connessione alle reti di trasmissione e di distribuzione, fornendo al contempo 
adeguati segnali di prezzo ai clienti finali che intendono connettersi alla rete, al 
fine”di rimuovere eventuali barriere allo sviluppo dei mercati al dettaglio della 
vendita dell’energia elettrica, nonché di promuovere, laddove possibile, lo 
sviluppo della concorrenza anche nell’ambito delle attività attualmente regolate, 
sia necessario procedere al semplice riordino della normativa vigente in materia 
di condizioni economiche di connessione alle reti elettriche, salvo limitati 
interventi innovativi, in attesa di una revisione complessiva della disciplina, da 
attuarsi nel corso del terzo periodo di regolazione; 

e inattesa del riordino complessivo della disciplina per l’erogazione del servizio di 
connessione, ivi inclusa l’estensione ai corrispettivi di connessione a forfait del 
trattamento come contributi in conto capitale, sia opportuno che i contributi a 
forfait debbano essere assoggettati ad aggiornamento annuale in coerenza con 
quanto disposto per la quota parte dei corrispettivi di distribuzione a copertura 
dei costi operativi; 
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e al fine di evitare che costi generati dai singoli clienti finali vengano redistribuiti 
sulla generalità dei clienti, sia opportuno limitare il numero di cambi di fornitore 
esentati dal pagamento dei contributi in quota fissa a copertura degli oneri 
amministrativi, salvaguardando, comunque, i rientri nel servizio di maggior 
tutela e nel servizio di salvaguardia 


DELIBERA 


Articolo 1 
Testo integrato per il periodo di regolazione 2008-2011 


1.1 È approvato il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’energia 
elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissioney distribuzione e 
misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: 
Testo integrato), allegato alla presente deliberazione “di cui forma parte 
integrante e sostanziale (Allegato A). 

1.2. Sono approvate le Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di 
connessione, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante 
e sostanziale (A/legato B). 


Articolo 2 
Disposizioni transitorie in materia di tariffe di distribuzione per l’anno 2008 


2.1 Le imprese distributrici applicano fino al 31 marzo 2008, limitatamente alle 
utenze in media tensione per usi divérsi e alle utenze in bassa tensione per usi 
diversi, le opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007, 
ovvero per le imprese ammesse al regime tariffario semplificato di cui 
all’articolo 13 del Testo intègrato 2004-2007, la tariffa di cui al medesimo 
articolo 13, con corrispettivi ridotti del 10% per le utenze in bassa tensione e del 
5% per le utenze in media tènsione. 

2.2. Ilricavo effettivo RE, discui all'articolo 34 del Testo integrato, per il periodo 1 
gennaio 2008 — 31 marzò 2008, è calcolato tenendo conto di quanto disposto al 
precedente comma 2.1} 

2.3. Incaso di mancato rispetto del termine del 31 marzo 2008 di cui al comma 2.1, 
le imprese di distribuzione, sono obbligate a: 

- emettere fatture di conguaglio relativamente al periodo successivo all’1 aprile 
2008 sulla base delle tariffe obbligatorie determinate dall’ Autorità ai sensi 
dell’articolo 7 del Testo integrato; 

- ridurre per l’anno 2008 l’ammontare RR,, di cui all’articolo 34 del Testo 
integrato, in misura pari all’1% per ogni mese di ritardo rispetto al termine 
indicato nel comma 2.1. 


Articolo 3 
Disposizioni transitorie in materia di corrispettivi per i prelievi di energia 
reattiva 


3.1 In deroga a quanto disposto dal comma 8.1 del Testo integrato e limitatamente 
alle utenze in bassa tensione, nel caso in cui i misuratori esistenti non siano in 
grado di misurare i prelievi di energia reattiva, i corrispettivi per i prelievi di 
energia reattiva previsti dal medesimo comma sono posti pari a zero fino ad 
avvenuta installazione dei misuratori previsti dalla deliberazione n. 292/06. 
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Articolo 4 
Certificazione ai fini dell’applicazione delle condizioni tariffarie di cui al 
comma 16.4 del Testo integrato 


4.1 La certificazione di cui al comma 16.5 del Testo integrato, necessaria ai fini 
dell’applicazione delle condizioni tariffarie di cui al comma 16.4 del>Testo 
integrato deve essere resa disponibile al distributore competente entro il 30 
giugno 2008. 

4.2 Fino al termine di cui al precedente comma 4.1 il distributore applica, salvo 
conguaglio, le condizioni di cui al comma 16.4 a fronte di richiesta scritta da 
parte del soggetto che ha nella disponibilità l’impianto di produzione. 

4.3 Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4.1 comporta la rifatturazione, 
per l’intero periodo 1 gennaio — 30 giugno 2008, secondasleTondizioni tariffarie 
previste per i clienti finali. 


Articolo 5 
Disposizioni in materia di revisione delle deroghe alla disciplina delle 
componenti tariffarie A di cui al comma 78.1 del Testo integrato 


5.1 A partire dall’1 aprile 2008, ai fini delle deroghe di cui al comma 73.1 del Testo 
integrato, le componenti tariffarie di cuiéat comma 45.2, lettere da a) a d) del 
Testo integrato, almeno in relazione allé\tipologie di cui al comma 2.2, lettere f) 
e g) del medesimo Testo integrato, safanno differenziate prevedendo scaglioni di 
consumo mensile: 
a) finoa4GWh; 
b) oltre 4 GWh fino a 8 GWh; 
c) oltre8 GWh fino a 12 GWh; 
d) oltre 12 GWh. 


5.2 La differenziazione dei,corrispettivi assorbirà le variazioni in aumento e in 
diminuzione delle componenti tariffarie Adi cui al comma 5.1, registrate a 
partire dall’1 gennaio 2008. 

5.3 In deroga a quanto disposto dal comma 73.1 del Testo integrato, fino al 31 
marzo 2008 la soglia del consumo mensile di cui al medesimo comma 73.1 è 
fissata pari a 8 GWh. 


Articolo 6 
Avvio-di procedimento per l’individuazione di indicatori di efficacia degli 
investimenti ai fini dell’incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e in materia di monitoraggio 
del livello di indebitamento 


6.1 E*avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di : 

a) definizione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini 
dell’incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica; 

b) monitoraggio del livello di indebitamento degli esercenti i servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica. 

6.2. In relazione a quanto previsto dal comma 6.1, lettera b), il procedimento è 
finalizzato ad individuare strumenti che favoriscano il mantenimento di 
condizioni di equilibrio economico finanziario del settore, eventualmente 
disincentivando politiche che prevedano un eccessivo ricorso al capitale di 
debito. 
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6.3 Nell’ambito del procedimento di cui al comma 6.1: 

a) sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del 
procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni 
associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell’acquisizione di 
elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti; 

b) sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo“del 
procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati; 

c) sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo 
sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione Acontenenti 
proposte di provvedimenti in materia. 


6.4 Il Direttore responsabile della Direzione Tariffe dell’ Autorità procede: 

a) allo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per ib-perseguimento 
delle finalità di cui ai commi 6.1 e 6.2 del presente articolo; 

b) alle convocazioni e all’organizzazione degli incontrivcon gli operatori 
ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di 
conduzione e sviluppo del procedimento; 

c) alla predisposizione di documenti per la cénsultazione e di proposte 
all’ Autorità per gli interventi di competenza. 


Articolo 7 
Disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio 
di connessione 


7.1 Fino al riordino complessivo della disciplina per l’erogazione del servizio di 
connessione, l’ Autorità aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a 
quello di efficacia, i contributi riportati nelle tabelle da 1 a 8 dell'Allegato B al 
presente provvedimento, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 10.1 
del Testo integrato. 


Articolo 8 
Disposizioni finali 


8.1 La deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente 
modificata e integrata, continua ad essere applicata limitatamente alla 
definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all’ 1 gennaio 2008. 

8.2. E’ abrogato il punto 2 della deliberazione n. 272/07. 

8.3 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sul sito internet dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas 
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dall’1 gennaio 2008. 


Milano, 29dicembre 2007 


Il presidente: ORTIS 


> ge 


ALLEGATO A 


TESTO INTEGRATO 
DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PERT*ENERGIA ELETTRICA E 


IL GAS PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, 
DISTRIBUZIONE E MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA 


Periodo di regolazione 2008-2011 


16-2-2008 
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1.1 


PARTE I 


DEFINIZIONI 


Articolo 1 
Definizioni 


Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni *contenute nel 
presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: 


I’ Autorità è 1’ Autorità per l’energia elettrica e il gas; 

e alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasiksuperiore a 35 kV e 
uguale o inferiore a 150 kV; 

e altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 
150 kV; 

e bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 
1kV; 

e la Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico; 

e cliente del servizio di maggior tutela è il chiénte finale di cui all’articolo 1, 
comma 2 del decreto legge 18 giugno 2007} convertito, con modifiche, dalla 
legge 3 agosto 2007, n. 125; 

e cliente finale è la persona fisica o, giuridica che non esercita l’attività di 
distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, 
da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di 
utenza e linee dirette; 

e codice di rete è il codice di traSmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza 
della rete di cui all’articolo-IScomma 4 del DPCM 11 maggio 2004, ovvero il 
codice di rete tipo per ladistribuzione dell’energia elettrica definito in esito al 
procedimento avviato /eon la deliberazione 22 ottobre 2007, n. 268/07, 
positivamente verificato dall’ Autorità; 

e componente CDE èvla componente tariffaria, espressa in centesimi di 
euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulle reti di 
distribuzione perle imprese distributrici; 

e componente CDF è la componente tariffaria, espressa in centesimi di 
euro/punto di vinterconnessione per anno, a copertura dei costi relativi al 
servizio di trasporto sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici; 

e componente C7R è la componente tariffaria, espressa in centesimi di 
euro/KWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulla rete di 
trasmissione nazionale per le imprese distributrici; 

e componente MCT è la componente tariffaria, espressa in centesimi di 
eurò/kWh, per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di 
cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03; 

eX componente M/S, è la componente tariffaria, espressa in centesimi di 
euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di 
misura; 
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e componente M/S; è la componente tariffaria, espressa in centesimi di 
euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di misura; 

e componente TRAS è la componente tariffaria, espressa in centesimi di 
euro/kWh, a copertura dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulla retè»di 
trasmissione nazionale prelevata in punti di prelievo nella titolarità di chenti 
finali; 

e componenti UC, sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di 
euro/kWh a copertura degli squilibri della perequazione dei? )costi di 
approvvigionamento dell’energia elettrica destinata al mercato/vincolato e ai 
clienti del servizio di maggior tutela nel periodo 1 luglio 2007=331 dicembre 
2007; 

e componenti UC3 sono le componenti tariffarie, espresse /in centesimi di 
euro/kWh, a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di 
distribuzione, nonché dei meccanismi di promozione”delle aggregazioni e di 
integrazione dei ricavi; 

e componenti UC4 sono le componenti tariffarie, èspresse in centesimi di 
euro/kWh, a copertura delle integrazioni di cwi\at Capitolo VII, comma 3, 
lettera a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti; 

e componenti UCs sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di 
euro/kWh a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del 
servizio; 

e componente p; è la componente tariffaria della tariffa di riferimento TVI, 
espressa in centesimi di euro/punto di-prelievo per anno, a copertura dei costi 
relativi alle infrastrutture dedicate al«sérvizio di distribuzione e dei costi relativi 
all’erogazione del medesimo servizio; 

e componente p3 è la componente tariffaria della tariffa di riferimento TVI, 
espressa in centesimi di eufo/kWh, a copertura dei costi relativi alle 
infrastrutture dedicate al4 servizio di distribuzione e dei costi relativi 
all’erogazione del medesimo servizio; 

e componente o, è la(©omponente tariffaria della tariffa di riferimento DI, 


espressa in centesimi dieuro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi 
relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura 
dell’energia elettrica; 

e componente 0+. è la componente tariffaria della tariffa di riferimento DI, 
espressa in ©entesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi 
relativi alle înfrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione; 

e componente o, è la componente tariffaria della tariffa di riferimento DI, 


espressa) in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle 
infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione; 

e componente 7(D2) è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in 
centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle 
ififrastrutture dedicate al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura e 
dei costi relativi all’erogazione dei medesimi servizi; 

e componente 7D2) è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in 
centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle 
infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura e 
dei costi relativi all’erogazione dei medesimi servizi; 
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e componente 7{D2) è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in 
centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate 
al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura e dei costi relativi 
all’erogazione dei medesimi servizi; 

e componente 7(D3) è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in 
centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi allè 
infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura e 
dei costi relativi all’erogazione dei medesimi servizi ; 

e componente 7{D3) è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in 
centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle 
infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione, di distribuzionee di misura e 
dei costi relativi all’erogazione dei medesimi servizi; 

e componente 7{D3) è la componente tariffaria della tariffaD3; espressa in 
centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle inftastrutture dedicate 
al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura è) dei costi relativi 
all’erogazione dei medesimi servizi; 

e costi ambientali sono i costi ambientali endogeni al ‘servizio conseguenti a 
normative nazionali e locali; 

e costi compensativi sono i costi compensativi esogenv al servizio conseguenti a 
normative nazionali e locali; 

e dispacciamento è il servizio di dispacciaménto’ di cui alla deliberazione n. 
111/06; 

e distribuzione è il servizio di distribuzionè’ esercitato in concessione dagli 
aventi diritto ai sensi dell’articolo 9 delsdecreto legislativo n. 79/99, per il 
trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione; 

e energia netta è il bilancio tra enefgia prelevata e energia immessa con 
riferimento a un insieme definito di punti di interconnessione e relativa ad un 
determinato periodo di tempo; 

e esercente è l’esercente uno Oypiù servizi di pubblica utilità nel settore 
dell’energia elettrica che eroga servizi e regola i rapporti con le parti mediante 
la stipula di contratti le cui)condizioni economiche o tecniche sono disciplinate 
dal presente Testo Integrato; 

e fattore di potenza è un parametro funzione del rapporto tra l’energia reattiva e 
l’energia attiva immesse o prelevate in un punto di immissione o di prelievo; 

e gestore della rete>è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non 
avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di 
connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della 
medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto 
legislativo 79/99; 

e Gestore dei servizi elettrici è la società Gestore dei Servizi Elettrici — GSE 
S.p.A. dicui al DPCM 11 maggio 2004; 

e impresa distributrice è l'impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi 
dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99; 

e _linea diretta è una rete elettrica che collega un centro di produzione a un 
centro di consumo indipendentemente dalle reti di trasmissione e di 
distribuzione; 
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e media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e 
uguale o inferiore a 35 kV; 

e misura dell’energia elettrica è l’attività di misura finalizzata all’ottenimento 
di misure dell’energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva; 

e misuratore di energia elettrica è un dispositivo funzionale alla misura 
dell’energia elettrica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza\attiva, 
ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al 
tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza; 

e misuratore elettronico relativo a punti di prelievo in bassastensione è un 
misuratore dell’energia elettrica avente i requisiti minimi» di cui alla 
deliberazione n. 292/06; 

e misure dell’energia elettrica sono i valori di energia elettrica e della potenza 
(attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratoré,divenergia elettrica; 

e parte A e parte B sono le parti variabili della tariffa elettrica di cui 
dell’articolo 1 della deliberazione n. 70/97; 

e periodo di emergenza è il periodo di tempo che”comprende le ore fisse 
interessate da un disservizio di rete o da interventi di manutenzione, inclusa 
l’ora fissa di inizio del disservizio o degli interventi; 

e periodo di regolazione è il periodo pluriennale, di cui all’articolo 2, comma 18, 
della legge n. 481/95; 

e potenza disponibile è la massima potenza)prelevabile in un punto di prelievo 
senza che il cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza 
per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento; 

e potenza contrattualmente impegnata è il livello di potenza, indicato nei 
contratti, reso disponibile dall’esèrcente ove siano presenti dispositivi atti a 
limitare la potenza prelevata; pet motivi di sicurezza l’esercente può derogare 
dall’installazione del limitatore di potenza; 

e potenza impegnata è: 

1) la potenza contrattialmente impegnata ove consentito; 
ii) il valore massimé della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi. 

e potenza nominale di ùn generatore elettrico è la massima potenza ottenibile 
in regime continuò Che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati 
all’atto della méssa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di 
riqualificazione dé] macchinario; 

e potenza nominale di un impianto è la somma aritmetica delle potenze 
nominali dei) generatori elettrici, compresi quelli di riserva, destinati alla 
produzione,di energia elettrica; 

e potenZaàprelevata è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata 
nel Quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa, è facoltà 
dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima 
istantanea; 

e) punto di emergenza è il punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una 
rete con obbligo di connessione di terzi al fine di consentire l’alimentazione nei 
casi in cui il cliente finale non possa prelevare l’energia elettrica attraverso un 
punto di prelievo, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per 
cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione; 
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e punto di immissione è il punto in cui l’energia elettrica viene immessa in una 
rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione 
elettrica; 

e punto di interconnessione è un punto di connessione circuitale tra due reti con 
obbligo di connessione a terzi; i punti di prelievo nella disponibilità di clienti 
finali direttamente connessi alla RTN, ai fini della regolazione delle partite;tra 
imprese distributrici, tra imprese distributrici e Terna e ai fini della 
perequazione generale, sono assimilati a punti di interconnessione tra una rete 
di distribuzione e l’RTN; 

e punto di interconnessione di emergenza è il punto di intercoîimessione 
utilizzato al fine di consentire l’alimentazione nei casi in cui ‘vun’impresa 
distributrice non possa prelevare l’energia elettrica attraverso un'altro punto di 
interconnessione, indicato come principale, a causa di dissefyizi di rete per 
cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di mafiutenzione; 

e punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale è un 
punto di connessione di un impianto di produzione di enetgia elettrica ad una 
rete di distribuzione; 

e punto di prelievo è il singolo punto in cui l’energia €lettrica viene prelevata da 
una rete con obbligo di connessione di terzi da partexdi un cliente finale ovvero 
l’insieme dei punti in cui l’energia elettrica viéne) prelevata da una rete con 
obbligo di connessione di terzi da parte di un/Gliente finale, nel caso in cui la 
potenza disponibile in ciascuno di detti punti\sia non superiore a 500 W, entro 
il limite di complessivi 100 KW, e l’energia”elettrica prelevata sia destinata 
all’alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine 
telefoniche e di altre utilizzazioni con”caratteristiche similari ovvero, in 
presenza di una linea dedicata ad un/impianto di illuminazione pubblica, il 
singolo punto coincidente, per connessioni MT, con lo stallo di cabina primaria 
su cui si attesta la suddetta linea 0, per connessioni BT, con la partenza in 
cabina secondaria della linea dedicata; 

e Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è la rete elettrica di trasmissione 
nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 e successive modifiche 
e integrazioni ed integrata”a seguito dei successivi interventi di sviluppo 
deliberati da Terna; 

e reticon obbligo di connessione di terzi sono: 

i) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto 
previsto dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto 
legislativo fin79/99, ivi incluse le reti di cui all’articolo 3, comma 3, del 
decreto 25.giugno 1999; 

11) le piccole reti isolate di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99; 

111) le retivelettriche che, alla data dell’entrata in vigore del medesimo decreto 
legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed 
alle\Xcui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle 
inedesime; 

iv) la rete interna d’utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa 
non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l’obbligo 
di connessione di terzi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto 25 
giugno 1999; 


— 8I1- 


16-2-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 40 


e reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse 
dalla rete di trasmissione nazionale; 

e reti interne d’utenza sono le reti elettriche stabilite sul territorio nazionale 
diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e dalle linee dirette; 

e servizio di maggior tutela o maggior tutela è il servizio di vendita di energia 
elettrica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno, 2007, 
convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 

e servizio di misura dell’energia elettrica coincide con l’attività di misura 
dell’energia elettrica; 

e servizio di salvaguardia o salvaguardia è il servizio di vendita di energia 
elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, secondo periodo del*decreto legge 18 
giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 

e sistema delle offerte è il sistema delle offerte di acquisto di vendita 
dell’energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cuiall’articolo 5 del decreto 
legislativo n. 79/99; 

e subentro è, in relazione al singolo punto di prelievo, l’attivazione di un 
contratto di trasporto in maniera non contestuale alla cessazione del contratto di 
trasporto del cliente precedentemente connièsso al medesimo punto con 
disalimentazione del punto di prelievo stesso; 

e tariffa è il prezzo massimo unitario di unaservizio di pubblica utilità, al netto 
delle imposte, ai sensi della legge n. 481/95; 

e Ternaè la società Terna — Rete elettrica nazionale Spa, di cui al DPCM 11 
maggio 2004; 

e trasmissione è il servizio di trasmissione di cui all’articolo 3 del decreto 
legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica 
sulla rete di trasmissione nazionale; 

e unità di produzione CIP6/92 è un’unità di produzione che cede energia 
elettrica al Gestore del sistema elettrico ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del 
decreto legislativo n. 79/99; 

e usi propri della trasmissione sono i consumi di energia elettrica degli 
esercenti che svolgono il servizio di trasmissione, esclusivamente e 
direttamente funzionali all’erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi 
connessi con lo svolgimento delle attività commerciali legate al servizio di 
trasmissione; 

e usi propri-della distribuzione sono i consumi di energia elettrica degli 
esercenti ehe svolgono il servizio di distribuzione, esclusivamente e 
direttamente funzionali all’erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi 
connessi=con lo svolgimento delle attività commerciali legate al servizio di 
distribuzione. Non rientrano in tale ambito i consumi di energia elettrica 
connessi con l’erogazione del servizio di acquisto e vendita dell’energia 
elettrica destinata al mercato vincolato; 

e utenza è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione 
di terzi; 

e” voltura è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto 
di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo 
cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso; 
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e direttiva 96/92/CE è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
dicembre 1996, successivamente abrogata dalla direttiva 2003/54/CE è la 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; 

e legge n. 481/95 è la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; 

e legge n. 83/03 è il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83; 

e legge n. 368/03 è la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione in leggè, 
con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2004; 

e legge n. 239/04 è la legge 23 agosto 2004, n. 239 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004; 

e legge n. 125/07 è la legge 3 agosto 2007, n. 125 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale. n. 188 del 14 agosto 2007; 

legge finanziaria 2005 è la legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

legge finanziaria 2006 è la legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

decreto legislativo n. 387/03 è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25, Supplementovordinario n. 17, del 31 

gennaio 2004; 

e decreto 19 dicembre 1995 è il decreto del\Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995; pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 36 del 16 febbraio 1996; 

e decreto 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999; 

e decreto 26 gennaio 2000 è il decreto del Ministro dell’industria del 
commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio 
e della programmazione economicaà26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 27%del 3 febbraio 2000, come successivamente 
modificato e integrato dal decrèto del Ministro dell’industria del commercio e 
dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della 
programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n 97 del 27 aprile 2001; 

e decreto 22 dicembre-2000 è il decreto del Ministro dell’industria del 
commercio e dell*artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001; 

e decreto 11 maggio 2004 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 
2004, recafite. criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e 
della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione; 

e decretò;20 luglio 2004 è il decreto ministeriale 20 luglio 2004; 
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e decreto 20 aprile 2005 è il decreto del Ministero delle attività produttive 20 
aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005 
relativo alla Concessione alla società Gestore della rete di trasmissione 
nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia 
elettrica nel territorio nazionale. 

e decreto 28 luglio 2005 è il decreto del Ministro delle Attività Produttive di 
concerto con il Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 
2005, recante Criteri per l'incentivazione della produzione di enérgia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e 
modificato con il decreto del Ministro delle Attività Produttivèdirconcerto con 
il Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006”; 

e decreto 6 febbraio 2006 è il decreto del Ministro delle Attività Produttive di 
concerto con il Ministro dell’ Ambiente e della Tutela dél Territorio 6 febbraio 
2006; 

e decreto 19 febbraio 2007 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro dell’ Ambiente e della>Tutela del Territorio 19 
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficial&n? 65 del 19 marzo 2007; 

e provvedimento CIP n. 34/74 è il «provvedimento del Comitato 
interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974f%n, 34, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 181 dell’11 luglio 1974; 

e provvedimento CIP n. 6/92 è il provvedimento del Comitato interministeriale 
dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
generale, n. 170 del 12 maggio 1993; 

e deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell’ Autorità 26 giugno 1997, 
n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 
giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata; 

e deliberazione n. 223/00 è la”deliberazione dell’ Autorità 13 dicembre 2000, 
n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 296 del 20 
dicembre 2000; 

e deliberazione n. 42/0%è la deliberazione dell’ Autorità 19 marzo 2002, n. 
42/02 e successivi aggiornamenti; 

e deliberazione n.451/03, è la deliberazione dell’ Autorità 12 dicembre 2003, n. 
151/03, pubblicata.nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 
2004, come successivamente modificata e integrata; 

e deliberazione n. 5/04, è la deliberazione dell’ Autorità 30 gennaio 2004, n. 
5/04, come-sùuccessivamente modificata e integrata; 

e deliberazione n. 60/04 è la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2004, n. 
60/04; 

e deliberazione n. 96/04: è la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2004, n. 
96/04, come successivamente modificata e integrata; 

e deliberazione n. 250/04: è la deliberazione dell’ Autorità 30 dicembre 2004, n. 
250/04, come successivamente modificata e integrata; 

® >deliberazione n. 188/05: è la deliberazione dell’ Autorità 14 settembre 2005, n. 
188/05, come successivamente modificata e integrata; 

e deliberazione n. 235/05: è la deliberazione dell’ Autorità 10 novembre 2005, n. 
235/05; 
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e deliberazione n. 281/05 è la deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2005, n. 
281/05, come successivamente modificata e integrata; 

e deliberazione n. 300/05: è la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2005, n. 
300/05; 

e deliberazione n. 4/06: è la deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2006, n. 
4/06, come successivamente modificata dalla deliberazione n. 13/07; 

e deliberazione n. 28/06 è la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006%n 
28/06; 

e deliberazione n. 111/06 è la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 
111/06; 

e deliberazione n. 113/06 è la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2006, n. 
113/06; 

e deliberazione n. 289/06: è la deliberazione dell’ Autorità 15 dicembre 2006, n. 
289/06; 

e deliberazione n. 292/06 è l’Allegato A alla deliberazione»dell’ Autorità 18 
dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato èrmodificato; 

e deliberazione n. 13/07: è la deliberazione dell’ Autorità>23 gennaio 2007, n. 


13/07; 

e deliberazione n. 36/07: è la deliberazione dell’ Aùtorità 23 febbraio 2007, n. 
36/07; 

e deliberazione n. 89/07 è la deliberazione dellòAutorità 11 aprile 2007, n. 
89/07; 

e deliberazione n. 90/07 è la deliberazione»dell’ Autorità 13 aprile 2007, n. 
90/07; 

e deliberazione n. 122/07 è la deliberazione dell’ Autorità 30 maggio 2007, n. 
122/07; 

e deliberazione n. 280/07 è la deliberazione dell’ Autorità 6 novembre 2007, n. 
280/07; 

e deliberazione n. 312/07 è la deliberazione dell’ Autorità 11 dicembre 2007, n. 
312/07; 


e deliberazione n. 341/07: è, lavdeliberazione dell’ Autorità 27 dicembre 2007, n. 
341/07 recante regolazione della qualità del servizio di trasmissione, per il 
periodo di regolazione. 2008-2011; 

e TIQE (Testo integrato della qualità dei servizi elettrici 2008-2011): è il 
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, 
misura e vendita-dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, 
approvato con deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come 
successivaménite modificato e integrato; 

e TIU (Testo. integrato unbundling) è il Testo integrato delle disposizioni 
dell’ Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile 
(unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e 
relattvi ‘obblighi di pubblicazione e comunicazione, come successivamente 
integrato e modificato, approvato con deliberazione dell’ Autorità 18 gennaio 
2007, n. 11/07; 

e TIV (Testo integrato vendita) è il Testo integrato delle disposizioni 
dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di 
vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali 
ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con 
deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e 
integrato; 
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2.1 


2.2 


PARTE II 
REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
TITOLO 1 


DISPOSIZIONI GENERALI 


Articolo 2 
Ambito oggettivo 


La presente parte reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei 
corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità: 


a) trasmissione dell’energia elettrica; 
b) distribuzione dell’energia elettrica; 
c) misura dell’energia elettrica, articolato nelleGeguenti attività: 


1) installazione e manutenzione dei misùratori; 
ii) raccolta delle misure dell’energia éléttrica; 
ill) validazione e registrazione delle(Misùre dell’energia elettrica. 


I contratti aventi ad oggetto i servizi di-eui al comma 2.1 relativi a punti di prelievo 
nella titolarità di clienti finali devono«corrispondere alle seguenti tipologie: 


a) per utenze domestiche in bassa tensione, dove per tali si considerano 1 contratti 
riguardanti l’energia elettrica/utilizzata per alimentare: 

1) le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o 
collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, 
istituti penitenziati/ e strutture abitative similari; tali applicazioni 
comprendono 1° servizi generali in fabbricati che comprendano una sola 
abitazione; 

ii) le applicazioni“in locali annessi o pertinenti all’abitazione ed adibiti a studi, 
uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi 
agricoli,\purché l’utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per 
l’abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW; 

b) per utenzè in bassa tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si 
considerano i contratti riguardanti l’energia elettrica utilizzata per alimentare 
gli împianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle 
pfovihce, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si 
sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti; 

c)=>per utenze in bassa tensione diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del 
presente comma, ivi incluse le utenze relative a pompe di calore, anche di tipo 
reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni, quando 
l’alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli 
relativi alle utenze di cui alla precedente lettera a); 

d) per utenze in media tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si 
considerano i contratti riguardanti l’energia elettrica utilizzata per alimentare 
gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle 
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province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si 
sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti; 

e) per utenze in media tensione diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente 
comma; 

f) per utenze in alta tensione e altissima tensione diverse da quelle di cui alla 
successiva lettera g), con una tensione nominale tra le fasi fino a 220 kV; 

g) per utenze in altissima tensione con una tensione nominale tra le fasi superiore 
a 220 KV. 


2.3. La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 2.1 è riferita a prestazioni rese nel 
rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti dalle vigenti 
deliberazioni dell’ Autorità e dai codici di rete. 


Articolo 3 
Criteri generali di regolazione dei corrispettivi 


3.1 Le tariffe per i servizi di cui al comma 2.1, come disciplinate dal presente 
provvedimento, sono applicate dall'esercente in maniera non discriminatoria a tutte 
le attuali e potenziali controparti appartenenti alla medesima tipologia contrattuale. 


3.2 L’esercente rende disponibili livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 
1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. Entroal limite di 30 kW, l’esercente può 
rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata. 


3.3 Nei casi di cui al comma 3.2, il dispositivoatto a limitare la potenza prelevata è 
tarato al livello della potenza contrattualmente impegnata, incrementato almeno del 
10%. 


3.4 Gli importi derivanti dall’applicazione di componenti tariffarie espresse in 
centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW 
impegnato per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 
dodici i medesimi corrispettivited arrotondate con criterio commerciale alla 
seconda cifra decimale, se,fespresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra 
decimale, se espresse in euro. 


3.5 Gli importi derivanti udall’applicazione di componenti tariffarie espresse in 
centesimi di euro/kWh con più di due cifre decimali, se espresse in centesimi di 
euro, o quattro cifre decimali, se espresse in euro, sono arrotondati con criterio 
commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla 
quarta cifra decimale, se espresse in euro. 


3.6 In nessun caso-può essere richiesto il pagamento di corrispettivi con riferimento al 
periodo suecessivo alla cessazione dell’erogazione del servizio. Nel caso di 
cessazioné, subentro, voltura o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, 
il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, le componenti tariffarie espresse 
in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW 
impegnato per anno, devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione degli 
importi dovuti per il medesimo mese, per un coefficiente pari al rapporto tra il 
numero di giorni di durata del contratto nel medesimo mese e 365 
(trecentosessantacinque). 
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Articolo 4 
Definizione e pubblicazione delle tariffe 


4.1 A decorrere dall’anno 2008, l’Autorità definisce e pubblica, entro il 31 ottobre di 
ciascun anno, le tariffe di riferimento e le tariffe obbligatorie che devono/essere 
applicate dagli esercenti nell’anno successivo alle attuali o potenziali cofitroparti di 
contratti aventi ad oggetto l’erogazione dei servizi di cui al comma 2.1( 


4.2 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe di’riferimento e 
delle tariffe obbligatorie da parte dell’Autorità, gli esercenti pubblicano a loro 
volta, sul proprio sito internet, le tariffe relative ai servizi erogati. La medesime 
devono essere altresì rese disponibili presso i propri uffici apefti al pubblico. 


TITOLO 2 


CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA SULLE RETI CON OBBLIGO DI 
CONNESSIONE DI TERZI 


SEZIONE 1 


TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL’ENERGIA 
ELETTRICA PER PUNTI DI PRELIEVO NELLA TITOLARITA 
DI CLIENTI FINALI 


Articolo 5 
Tariffa di trasmissione per punti di prelievo nella titolarità di clienti finali 


5.1 Ciascuna impresa distributrice, applica alle attuali e potenziali controparti di 
contratti di cui al comimar2.2 lettere da b) a g), una tariffa a copertura dei costi 
relativi al servizio di-trasmissione, composta dalla componente tariffaria TRAS. 


5.2. La componente tariffaria TRAS è pari alla componente C7R di cui al comma 13.1 
corretta tenendo conto delle perdite di rete, ed assume i valori di cui alla tabella 1 
dell’allegato n. I° 


5.3 La componente tariffaria TRAS è aggiornata annualmente tenuto conto di quanto 
disposto allprecedente comma 5.2 e di quanto disposto all’ Articolo 18. 
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SEZIONE 2 


CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 
ELETTRICA PER PUNTI DI PRELIEVO NELLA TITOLARITA 
DI CLIENTI FINALI 


Articolo 6 
Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione 


6.1 La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione per le attualive potenziali 
controparti di cui al comma 2.2, lettere da b) a g), è denominata tariffa TV1 ed è 
composta dalle seguenti componenti, i cui valori sono fissati neHa'tabella 2 di cui 
all’allegato n. 1: 


a) ;, composta dagli elementi , (disMT ), Pi (disBT ) ep) (cor); 
b) ;, composta dagli elementi p,(dis4T), p,(disMT)Xp,(disBT) e p,(cot). 


Articolo 7 
Tariffa obbligatoria per il servizio didistribuzione 


7.1. Ciascuna impresa distributrice applica alle‘ attuali e potenziali controparti dei 
contratti di cui al comma 2.2, lettere da bYa g) una tariffa obbligatoria fissata 
dall’ Autorità a copertura dei costi relativi(al‘servizio di distribuzione. 


7.2.1 valori delle componenti tariffarie per il servizio di distribuzione, 
obbligatoriamente applicate alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui 
al comma 2.2, lettere da b) a g) sono fissati nella tabella 3, di cui all’allegato 1. 


Articolo 8 
Corrispettivo\per prelievi di energia reattiva 


8.1 Ciascuna impresa distributrice, nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di 
clienti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per prelievi con 
insufficiente fattore di potenza, applica le componenti fissate nella tabella 4 di cui 
all’allegato n. 1. 


8.2. Con riferimento aipunti di prelievo dotati di misuratore atto a rilevare l’energia 
elettrica per fasce orarie, per l’energia reattiva prelevata nella fascia F3 le 
componenti tariffarie di cui al comma 8.1 sono poste pari a zero. 


Articolo 9 
Punti di emergenza 


9.1 Ai fini dell’applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all’ Articolo 7, la potenza 
impegnata e l’energia elettrica prelevata in un punto di emergenza durante il 
periodo di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto di prelievo, 
indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed 
interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per 
interventi di manutenzione. 
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Articolo 10 
Aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento TVI 


10.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 l’ Autorità 
aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficaciastà quota 
parte delle componenti 1 e 03 a copertura dei costi operativi applicando: 


a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat; 

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti; 

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da 
eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla 
variazione degli obblighi relativi al servizio universale: 

10.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011, il tasso di 

riduzione annuale di cui al comma 10.1, lettera b), è parhal 1,9%. 


10.3 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 —31 dicembre 2011 l’ Autorità 
aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente?a quello di efficacia, la quota 
parte delle componenti 01 e 3 a copertura dei Costi relativi alla remunerazione del 
capitale investito applicando: 


a) il tasso di variazione medio annuo del“deflatore degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi ‘quattro trimestri disponibili sulla base del 
calendario di pubblicazione dell’Istat} 

b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale; 

c) il tasso di variazione collegato aglì investimenti netti realizzati; 

d) il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli 
investimenti sulle reti di distribuzione incentivati ai sensi di quanto disposto dal 
successivo Articolo 11 ed entrati in esercizio. 


10.4 Ai fini di quanto previsto/al comma 10.3, lettera c) e d), sono portati in detrazione 
dal valore lordo dell’investimento anche gli eventuali contributi in conto capitale a 
qualsiasi titolo percepiti. 


10.5 Nel corso del periododi regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 1’ Autorità 
aggiorna, entro il3.) ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota 
parte delle componenti 1 e 03 a copertura degli ammortamenti, applicando: 


a) il tasso divvariazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del 
calendario di pubblicazione dell’Istat; 

b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale; 

c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per 
effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento 
della vita utile standard dei cespiti; 

d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in 
esercizio. 

10.6 Ai fini di quanto previsto al comma 10.5, lettera d), sono riconosciute ai fini 
tariffari quote di ammortamento, per un periodo pari alla durata convenzionale 
stabilita nella tabella 5 dell’ Allegato 1, anche in relazione a cespiti il cui valore 
lordo risulti in tutto o in parte compensato da contributi in conto capitale a 
qualsiasi titolo percepiti. 
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Articolo 11 
Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di distribuzione 


11.1 La remunerazione degli investimenti per il servizio di distribuzione avviene in 
applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti 
investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema-e 
realizzati secondo criteri di economicità. 


11.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011, ilétàsso di 
remunerazione del capitale investito netto per il servizio di distribuzione è fissato 
pari al 7,0%, salvo quanto disposto dai seguenti commi. 


11.3 Entro il 31 luglio di ciascun anno 7, a partire dall’anno 2008, ciàscùna impresa 
concessionaria del servizio di distribuzione comunica all’ Autorità»utilizzando la 
modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell’ Autorità: 


a) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell’anno #/riportati sui bilanci 
sottoposti a revisione contabile, distinti per le tipologie di investimento 
individuate al comma 11.4; 

b) le dismissioni effettuate nel corso dell’anno #/ perde tipologie di investimento 
individuate al comma 11.4 lettera b), indicando l’anno di messa in esercizio del 
cespite dimesso, precisando altresì se il cespite dismesso è stato oggetto di 
successiva alienazione; 

c) la documentazione comprovante il rispettoidei\fequisiti di cui ai commi 11.5 e 
11.6; 

d) gli investimenti e le dismissioni programmate per i tre anni successivi mediante 
un prospetto riportante l’illustrazione\degli obiettivi, dei costi e dei tempi di 
realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al 
comma 11.4. 


11.4 Alle tipologie di seguito elencate di nuovi investimenti, entrati in esercizio 
successivamente al 31 dicembre@007, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di 
remunerazione del capitale investito specificata, per le relative durate: 


a) D=1 investimenti relativi) alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione 
AT/MT: 2% per 8 annî; 

b) D=2 investimenti di sestituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di 
trasformazione MTYBT con nuovi trasformatori a basse perdite: 2% per 8 anni; 

c) D=3 investimenti-di cui alla precedente lettera a) la cui realizzazione determini 
almeno due nuoviMati di maglia sul lato AT delle medesime stazioni: 2% per 12 
anni; 

d) D=4 investimenti in sistemi di automazione, protezione e controllo di reti attive 
MT (smdrt grids): 2% per 12 anni; 


e) D=5 investimenti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, ivi comprese le 
variazioni di lavori in corso: 0%. 


11.5 L’ineremento del tasso di remunerazione e la durata di cui al comma 11.4 lettere a) 
e c) sono riconosciuti nel caso in cui gli investimenti realizzati si riferiscono a: 


a) regioni con meno di 10 trasformatori AT/MT ogni 100.000 punti di prelievo 
oppure aree comunali con almeno 100.000 punti di prelievo che hanno 
registrato un incremento di potenza massima prelevata negli ultimi 5 anni 
maggiore del 20%; 

b) cabine con entra-esci sul lato AT. 
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11.6 L’incremento del tasso di remunerazione e la durata di cui al comma 11.4 lettera b)) 
sono riconosciuti nel caso in cui gli investimenti realizzati si riferiscono—a 
trasformatori MT/BT conformi alla classe di perdite a carico ridottissime “AR” 
secondo la classificazione della norma EN 50464-1 e almeno alla classe “B0”)per 
le perdite a vuoto secondo la medesima norma. 


11.7 La procedura e i criteri di selezione degli investimenti ammessi al trattamento 
incentivante di cui al comma 11.4 lettera d) sono determinati con” specifico 
provvedimento dell’ Autorità. 


11.8 L’ammissibilità degli investimenti di cui al comma 11.4 lettera _d)\è demandata ad 
un’apposita commissione di esperti nominata dall’ Autorità che ‘\ésamina i progetti 
in relazione alle potenzialità di sviluppo della generazione distribuita e ai benefici 
attesi in termini di miglioramento della qualità della4tensione; l’onere della 
commissione sarà posto a carico dei soggetti i cui progettiSaranno selezionati. 


11.9 Dall’anno 2010, con riferimento agli investimenti di ‘cuival comma 11.4, entrati in 
esercizio nell’anno #-2, la maggiore remunerazione divevi al comma 10.3, lettera d), 
è calcolata come somma delle maggiori remunèrazioni riconducibili a ciascuna 
delle tipologie di investimento di cui al comma, 11.4, determinate come prodotto 
tra il valore netto dell’investimento, al netto anche di eventuali contributi in conto 
capitale percepiti, e il tasso di maggiore rémunerazione riconosciuto ai sensi del 
medesimo comma 11.4. 


11.10La maggior remunerazione riconosciuta, ai sensi del presente articolo è attribuita 
alle imprese distributrici che hannoy realizzato gli investimenti oggetto di 
incentivazione, tramite la perequazione’ di cui all’ Articolo 35. 


11.11L’Autorità verifica, anche mediante controlli a campione: 


a) l’effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la 
corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 11.3, lettera 
a), con i costi effettivamente sostenuti; 

b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 
11.3, con quelli risultanti dai bilanci certificati; 

c) la pertinenza e laxcorretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla 
precedente lettera)b) rispetto alle attività svolte. 


Articolo 12 
Componenti UC3, UC4, UC e MCT 


12.1 Ciascuna»impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei 


contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a g), le componenti UC;, UC4, UCg e 
MGT. 
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SEZIONE 3 


CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI E PERI 
PRODUTTORI 


Articolo 13 
Corrispettivi per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica prelevata dalle imprese 
distributrici dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale 
alla rete di trasmissione nazionale 


13.1 Ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica\ dalla rete di 
trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuàle alla rete di 
trasmissione nazionale riconosce: 


a) a Terna un corrispettivo determinato applicando la componente C7R, fissata 
nella tabella 6 di cui all’allegato n. 1, alla somma: 

i) dell’energia elettrica netta prelevata dall’impresà medesima dalla rete di 
trasmissione nazionale; 

ii) dell’energia elettrica netta immessa nella rete. dell’impresa medesima nei 
punti di interconnessione virtuale alla rete*di trasmissione nazionale in alta 
tensione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite 
di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 7, colonna 
A, di cui all’allegato n. 1; 

b) al soggetto titolare dell’impianto di produzione di energia elettrica connesso a 
un punto di interconnessione virtuale»alla rete di trasmissione nazionale in 
media o bassa tensione un corrispettivo determinato applicando la componente 
CTR di cui alla lettera a) del presente comma all’energia elettrica immessa nella 
rete dell’impresa medesima nel )medesimo punto, aumentata di un fattore 
percentuale per tenere conte/delle perdite di energia elettrica sulle reti di 
distribuzione, fissato nella tabella 7, colonna A, di cui all’allegato n. 1. 

c) al GSE un corrispettivo determinato applicando la componente C7R di cui alla 
lettera a) del presente=comma all’energia elettrica immessa nella rete 
dell’impresa medesima da unità di produzione CIP 6/92 connessa ad un punto 
di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionali in media e bassa 
tensione, limitatamente alla quota di energia elettrica ritirata dal GSE. 


Articolo 14 
Corrispettivi peFiservizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica 
prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione 


14.1 Ciascuna-impresa distributrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione 
riconoscevall’impresa distributrice dalla cui rete l’energia elettrica viene prelevata 
un corrispettivo composto: 


a) dalla componente CTR di cui al comma 13.1, applicata all’energia netta 
prelevata dall’impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di 
un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle 
reti di distribuzione, fissato nella tabella 7, colonna B, di cui all’allegato n. 1; 

b) dalla componente CDF, applicata a ciascun punto di interconnessione; 

c) dalla componente CDE, applicata all’energia netta prelevata dall’impresa 
distributrice nei punti di interconnessione. 
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14.2 La componente CDF di cui al comma 14.1, lettera b), è pari: 


a) alla componente p; della tariffa TV1, prevista con riferimento alla tipologiaàdi 
contratto di cui al comma 2.2, lettera c), nel caso in cui il punto,di 
interconnessione sia in bassa tensione; 

b) alla componente p,; della tariffa TV1, prevista con riferimento alla tipològia di 
contratto di cui al comma 2.2, lettera e), nel caso in cui il punto di 
interconnessione sia in media tensione; 

c) alla componente p; della tariffa TV1, prevista con riferimento alla’ tipologia di 
contratto di cui al comma 2.2, lettera f), nel caso in-.cùi il punto di 
interconnessione sia in alta tensione. 


14.3 La componente CDE di cui al comma 14.1, lettera c) è parralla: 


a) componente p; della tariffa TV1, prevista con riferimento alla tipologia di 


contratto di cui al comma 2.2, lettera c) nel caso in cui il punto di 
interconnessione sia in bassa tensione; 
b) componente p; della tariffa TV1, prevista/con riferimento alla tipologia di 


contratto di cui al comma 2.2, letteraCe),’ nel caso in cui il punto di 
interconnessione sia in media tensione; 
c) componente p; della tariffa TV1, prevista con riferimento alla tipologia di 


contratto di cui al comma 2.2, /ettera f) nel caso in cui il punto di 
interconnessione sia in alta tensione. 


14.4 Il corrispettivo di cui al comma( 14.1, lettera b), non si applica ai punti di 
interconnessione di emergenza. 


Articolo 15 
Corrispettivo\per prelievi di energia reattiva 


15.1 Terna applica ai puntindi interconnessione tra reti di distribuzione e rete di 
trasmissione nazionale; per prelievi con insufficiente fattore di potenza, i 
corrispettivi previsti alla tabella 4 di cui all’allegato n. 1, per il corrispondente 
livello di tensione: 


15.2 Ciascuna impresa distributrice applica ai punti di interconnessione tra reti di 
distribuzione per prelievi con insufficiente fattore di potenza, i corrispettivi 
previsti allaytabella 4 di cui all’allegato n. 1, per il corrispondente livello di 
tensioneì 


15.3 Ternà destina i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 
154, evidenziati con separata contabilità, alla determinazione del corrispettivo di 
cuiall'articolo 44 della deliberazione n. 111/06. 


Articolo 16 
Corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per i 
produttori di energia elettrica 


16.1 Chiunque abbia la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica 
connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi riconosce a Terna, per il 
servizio di trasmissione dell’energia elettrica, un corrispettivo determinato 
applicando all’energia elettrica prodotta e immessa nella medesima rete, anche per 
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il tramite di linee dirette e di reti interne d’utenza, una componente tariffaria pari a 
0,0256 centesimi di euro/kWh. 


16.2 Il corrispettivo di cui al precedente comma è fatturato da Terna con cadenza 
mensile. 


16.3 Il GSE riconosce a Terna il corrispettivo di cui al comma 16.1, relativo all’enéfgia 
elettrica prodotta e immessa in rete da unità di produzione CIP 6/92, limitatamente 
al quantitativo ritirato dal GSE. 


16.4 Con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i'servizi 
ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in 
relazione all’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzioné, non sono 
dovuti corrispettivi ulteriori rispetto a quanto previsto dal precederite comma 16.1. 


16.5 Le condizioni di cui al precedente comma 16.4 si applicano nei.limiti della potenza 
destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i 
prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella 
disponibilità l’impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia 
indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza\dichiarata di oltre il 10%, 
ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto 
l’anno solare nel quale si è verificato il supero. 


16.6 Le condizioni tecnico-economiche del servizioidisscambio sul posto dell’energia 
elettrica prodotta da impianti alimentati da fenti\rinnovabili di potenza nominale 
non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6/del decreto legislativo n. 387/03, 
sono regolate dalla deliberazione n. 28/06, 


16.7 Le modalità e le condizioni economiche pet il ritiro dedicato dell’energia elettrica 
di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia 
elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 sono regolate dalla deliberazione 
n. 280/07. 


Articolo 17 
Remunerazione del servizio di trasmissione 


17.1 Ai fini della determinazione della componente fissa del canone annuale di cui 
all’articolo 16 della convenzione tipo approvata con il decreto 22 dicembre 2000, 
Terna determina l’esborso complessivo di cui al comma 1 dell’articolo 18 della 
medesima convenzione tipo come differenza tra: 


a) i corrispettivi percepiti dalla stessa Terna ai sensi del comma 13.1, lettera a), 
e del comma 16.1; 

b) il corrispettivo destinato alla copertura dei costi riconosciuti per la 
remunerazione del Piano di difesa di cui all’articolo 1 quinquies, comma 9, 
dellavlegge n. 290/03, determinato applicando una componente pari a 0,008 
centesimi di euro/kWh, all’energia di cui al comma 13.1, lettera a). 


Articolo 18 
Aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione 
18.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 l’ Autorità 


aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota 
parte della componente C7R di cui al comma 13.1, della componente tariffaria di 
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cui al comma 16.1 e della componente di cui al comma 17.1, lettera b) a copertura 
dei costi operativi, applicando: 


a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat; 

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti; 

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da 
eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla 
variazione degli obblighi relativi al servizio universale. 

18.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 20}, il tasso di 

riduzione annuale di cui al comma 18.1, lettera b), è pari al 2,3% 


18.3 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dieembre 2011 l’ Autorità 
aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello»di efficacia, la quota 
parte della componente C7R di cui al comma 13.1, della)componente tariffaria di 
cui al comma 16.1 e della componente di cui al comma17.1, lettera b) a copertura 
dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, applicando: 


a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore, degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattroCtrimestri disponibili sulla base del 
calendario di pubblicazione dell’Istat; 

b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale; 

c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati; 

d) il tasso di variazione collegato allalmaggiore remunerazione riconosciuta agli 
investimenti netti di sviluppo della ‘capacità di trasporto su reti di trasmissione, 
incentivati ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 19, entrati in 
esercizio, salvo quanto dispostò,al’comma 19.8. 


18.4 Ai fini di quanto previsto al comma 18.3, lettera d), sono portati in detrazione dal 
valore lordo dell’investimento Anche gli eventuali contributi in conto capitale a 
qualsiasi titolo percepiti. 


18.5 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 l’ Autorità 
aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota 
parte della componente C7R di cui al comma 13.1, della componente tariffaria di 
cui al comma 16.1/e della componente di cui al comma 17.1, lettera b) a copertura 
degli ammortamentiy'applicando: 


a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del 
calendariò di pubblicazione dell’Istat; 

b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale; 

c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per 
effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento 
della vita utile standard dei cespiti; 

d)îl tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in 
esercizio. 

18°6, Ai fini di quanto previsto al comma 18.5, lettera d), sono riconosciute quote di 
ammortamento, per un periodo pari alla durata convenzionale stabilità nella tabella 

5 dell’ Allegato 1, anche in relazione a cespiti il cui valore lordo risulti in tutto o in 

parte compensato da contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti. 
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Articolo 19 
Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di trasmissione 


19.1 La remunerazione degli investimenti in reti di trasmissione dell’energia elettrica 
avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione 
che detti investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistefia e 
realizzati secondo criteri di economicità. 


19.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011, ik.tasso di 
remunerazione del capitale investito netto in reti di trasmissione è fissato’ pari al 
6,9%, salvo quanto disposto dai seguenti commi. 


19.3 Agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione entrati 
in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed incentivati ai sensi delladeliberazione n. 
5/04, è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione’pari al 2%, fino 
al 31 dicembre 2019. 


19.4 Entro il 31 luglio di ciascun anno #, a partire dall@anno 2008, l’impresa 
concessionaria del servizio di trasmissione comunica all’Autorità, utilizzando la 
modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell’ Autorità: 


a) gli investimenti e le dismissioni effettuate nel corso dell’anno #/, riportati nei 
bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti)per le tipologie di investimento 
individuate al comma 19.6, salvo quanto previsto dalle successive lettere in 
relazione al Piano di difesa di cui all’articolo,1 quinquies, comma 9, della legge 
n. 290/03; 

b) la documentazione comprovante i costi compensativi e i costi ambientali 
sostenuti nel corso dell’esercizio.&#/ per la realizzazione di ciascun 
investimento, unitamente agli atti autorizzativi e ai provvedimenti derivanti 
dalla normativa nazionale o locale o, qualora presenti, agli accordi sottoscritti 
con gli enti locali per la realizzazione delle opere compensative e ambientali; 

c) la documentazione necessariaai fini della valutazione di ammissibilità di cui al 
comma 19.7 

d) gli investimenti e le dismissioni programmate per i tre anni successivi, 
mediante un prospetto»tiportante l’illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei 
tempi di realizzazione) delle opere, distinti per le tipologie di investimento 
individuate al comma 19.6; 


e) la stima dei nuovi investimenti relativi al Piano di difesa di cui all’articolo 1 
quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 che entreranno in esercizio entro il 
termine dell’anno 1+]; 


f) la stima-aggiornata dei nuovi investimenti relativi al Piano di difesa di cui 
all’artitolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 che entreranno in 
esercizio entro il termine dell’anno f; 


g) gli Investimenti relativi al Piano di difesa di cui all’articolo 1 quinquies, 
comma 9, della legge n. 290/03 entrati in esercizio entro l’anno #/. 


19.5 Il concessionario del servizio di trasmissione fornisce evidenza della coerenza 
degli investimenti programmati, comunicati annualmente ai sensi del comma 19.4, 
lettera d), con il Piano di Sviluppo predisposto ai sensi del decreto 20 aprile 2005. 


196 Alle tipologie di seguito elencate di nuovi investimenti entrati in esercizio 
successivamente al 31 dicembre 2007 è riconosciuta la maggiorazione del tasso di 
remunerazione del capitale investito specificata, per le relative durate: 
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a) I=l: investimenti di rinnovo, investimenti derivanti da obblighi normativi; 
incrementi di immobilizzazioni in corso ed altri investimenti diversi da quelli 
di cui alle successive lettere b) e c): 0%; 

b) I=2: investimenti di sviluppo della capacità di trasporto non riconducibili)alla 
successiva tipologia I=3 e investimenti relativi al Piano di difesa ‘di cui 
all’articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03: 2% per 12 anni; 

c) I=3 investimenti di sviluppo della capacità di trasporto volti \a ridurre le 
congestioni tra zone di mercato, le congestioni intrazonali e gli investimenti 
volti ad incrementare la Net Transfer Capacity (NTC) sulle frontiere elettriche: 
3% per 12 anni. 


19.7 L’attribuzione dei nuovi investimenti alla tipologia di cui al'eommma 19.6 avviene 
su proposta dell’impresa concessionaria del servizio e mediante approvazione 
preventiva da parte dell’ Autorità. 


19.8 Il capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari.in ‘ciascun anno ? a partire 
dall’anno 2008, in relazione agli investimenti relativi ‘al Piano di difesa di cui 
all’articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 include le stime 
comunicate da Terna di entrata in esercizio di,nùOvi investimenti destinati a tale 
scopo entro il termine dell’anno f. Su base annuale l’ Autorità verifica eventuali 
differenze tra le entrate in esercizio stimate eTexeffettive entrate in esercizio. 


19.9 L’inclusione nel capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari di investimenti 
relativi al Piano di difesa di cui all’articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 
290/03 previsti per gli anni successivi al\2008 è subordinato all’entrata in esercizio 
degli investimenti netti inclusi nella base di capitale utilizzata ai fini della 
definizione dei livelli tariffari applicati nell’anno precedente. 


19.10 Dall’anno 2010, con riferimento agli investimenti di cui al comma 19.4, lettera a), 
entrati in esercizio nell’anno #-2, la maggiore remunerazione di cui al comma 18.3 
lettera d) è calcolata comé.somma delle maggiori remunerazioni riconducibili a 
ciascuna delle tipologie4di )investimento di cui al comma 19.6 lettere b) e c), 
determinate come prodotto' tra il valore netto dell’investimento, al netto anche di 
eventuali contributi in‘eonto capitale percepiti e il tasso di maggiore remunerazione 
riconosciuto ai sensisdel medesimo comma 19.6 lettere b) e c). 


19.11In deroga a quante disposto dal comma 19.10, nel caso in cui il valore di 
investimenti rientranti nelle categorie I=2 e 1=3 includa costi ambientali e/o 
compensativi-superiori al 6% dei costi infrastrutturali pertinenti all’investimento 
specifico, Ta, maggiore remunerazione (MR) sul capitale investito relativa allo 
specifico INvestimento è calcolata secondo la seguente formula: 


MR =r ridotto — Vbase 
essendo: 


Ybase 1l tasso di remunerazione di cui al comma 19.2; 
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Fridotto è Il tasso calcolato come segue 


i Feo) pit *g 
T’.idotto _ Vhase l'oremium CY + cm D CU + cem 


dove: 

- premium è la maggiore remunerazione riconosciuta agli investimentitdi 
sviluppo in coerenza con le disposizioni di cui al comma 19.6. 

- la componente Co Iapprescola 1 costi compensativi e/o i costi ambientali; 

- la componente C° rappresenta i costi infrastrutturali pertinenti 
all’investimento specifico, al netto dei costi compensativi_ e/o/ i costi 
ambientali; 

-  @è fissato ad un valore pari a 0,06; 

- Kp rappresenta il tasso nominale di rendimento del éapitale di debito 
riconosciuto ai fini tariffari, pari al 4,90%; 

19.12 L’Autorità verifica, anche mediante controlli a campione: 


a) l’effettiva realizzazione degli investimenti di cui al“‘presente articolo e la 
corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi:del comma 19.4, lettera 
a), con i costi effettivamente sostenuti; 

b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 
19.4, con quelli risultanti dai bilanci certificati; 

c) la pertinenza e la corretta imputazione degli\inttfementi patrimoniali di cui alla 
precedente lettera b) rispetto alle attività svolte. 


TITOLO3 
SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA 


Articolo 20 
Disposizioni generali 


20.1 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle 
grandezze elettriche è simterohizzato con un unico riferimento nazionale messo a 
disposizione dall'Istituto, Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris e a cura del 
soggetto responsabile “della rilevazione e della registrazione delle misure 
dell’energia elettrica. 


20.2 Ai fini del calcolodei corrispettivi per il servizio di cui al comma 2.1, lettera c), le 
misure rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dai misuratori di cui al 
presente titolo. 


20.3 Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell’energia elettrica prodotta 
coincide‘còn la misura dell’energia elettrica immessa in rete, i misuratori installati 
ai sensivdella normativa vigente sono utilizzati anche per la misura dell’energia 
elettrica prodotta. 


Articolo 21 
Soggetti responsabili del servizio di misura dell’energia elettrica 


21)1 Il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori è: 


a) con riferimento ai punti di prelievo, l’impresa distributrice per i clienti finali 
che prelevano l’energia elettrica da tali punti; 
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b) con riferimento ai punti di immissione relativi ad un impianto di produzione di 
energia elettrica, il soggetto titolare dell’impianto medesimo; 

c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione 
nazionale, l’impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano; 

d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, Kimpresa 
distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti. 


21.2 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registràzione delle 
misure dell’energia elettrica è: 


a) con riferimento ai punti di prelievo, l’impresa distributrice pèr,1 clienti finali 
che prelevano l’energia elettrica da tali punti; 

b) con riferimento ai punti di immissione situati su una*rete con obbligo di 
connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima*rete; 

c) con riferimento ai punti di interconnessione conta rete di trasmissione 
nazionale, l’impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano; 

d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti)di distribuzione, l'impresa 
distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti. 


21.3 Ai soli fini della definizione della responsabilità dell’installazione e della 
manutenzione dei misuratori oltre che della @esponsabilità della raccolta e della 
validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica, in presenza di un 
unico punto di connessione utilizzato sia per prelievi che per immissioni di energia 
elettrica: 


a) se il punto di connessione è asservito' ad un impianto di produzione di energia 
elettrica e se i prelievi che avvengono attraverso tale punto sono finalizzati 
esclusivamente all’attività di ‘produzione di energia elettrica, il punto di 
connessione medesimo è corisiderato punto di immissione. In tale caso il 
soggetto titolare dell’impianto è tenuto ad installare un solo misuratore in 
grado di rilevare sia laxmisura dell’energia elettrica immessa che la misura 
dell’energia elettrica prelevata; 

b) nei casi diversi da quelli di cui al precedente alinea, il punto di connessione 
viene considerato punto di prelievo. 


21.4 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle 
misure dell’energia” elettrica di cui al comma 21.2 trasmette a Terna la 
registrazione delle/misure dell’energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai 
fini del compimento, da parte della medesima Terna, degli adempimenti 
amministratividi competenza. 


21.5 Le misure dell’energia elettrica rilevate e registrate nei punti di immissione e di 
prelievo \non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai 
servizi di trasmissione, distribuzione e di vendita di cui al comma 2.1, salvo 
cohsènso scritto da parte del soggetto titolare dell’impianto di produzione 
dell’energia elettrica o del cliente finale a cui tali punti si riferiscono. 


21,6 Wresponsabile dell’attività di raccolta e registrazione archivia e custodisce, per un 
periodo minimo di 5 anni, le misure dell’energia elettrica, sia quelle orarie 
corrispondenti ai punti di immissione e di prelievo trattati su base oraria, sia quelle 
corrispondenti ai punti di immissione e prelievo non trattati su base oraria, in 
modalità tale per cui questi possano essere disponibili e riutilizzati a scopi di 
verifica e controllo dell’applicazione dei meccanismi vigenti e con finalità legate ai 
servizi regolati. 
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21.7 Qualora l’ambito di competenza del responsabile dell’attività di rilevazione e 
registrazione delle misure risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di 
attività, il soggetto cedente ha l’obbligo di trasferire gli archivi delle misure di 
energia elettrica integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al 
perfezionamento della cessione. 


Articolo 22 
Disposizioni relative ai punti di prelievo in altissima, alta e media tensione4e)agli 
impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale superiore.a 250 KW 


22.1 Il presente articolo si applica al servizio di misura dell’energia“elettrica con 
riferimento ai punti di prelievo in altissima, alta e media tensione e ai punti di 
immissione relativi a impianti di produzione di energia eléttrita, con potenza 
nominale superiore a 250 kW. 


22.2 I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo di cui al precedente 
comma devono: 


a) consentire la rilevazione e la registrazione, per“ciascuna ora, della potenza 
prelevata e dell’energia elettrica attiva e reattivaximmesse e prelevate nei punti 
di immissione e di prelievo; 

b) essere provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali 
irregolarità del proprio funzionamento; 

c) consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il 
misuratore l’accesso alle rilevazione e alle registrazioni, con le stesse modalità 
e indipendentemente dall’accesso alle-medesime rilevazioni e registrazioni da 
parte del soggetto di cui al comma 21.2; 

d) essere predisposti per l’installaZione, su richiesta del soggetto nella cui 
disponibilità si trova il sito in cui i misuratori medesimi sono installati ed a 
spese di quest’ultimo, di digpositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei 
prelievi di energia elettrica. 


22.3 In alternativa a quanto previsto al comma 22.2, lettera c), il soggetto di cui al 
comma 21.2 rende disponibili al cliente finale, per via informatica, i dati registrati 
nel corso del mese, entro.il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello 
in cui i dati sono stati\registrati. 


22.4 Nel caso in cui Sfoverifichino irregolarità di funzionamento del misuratore, 
l’intervento di4mahutenzione è effettuato, entro 48 (quarantotto) ore dalla 
segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto di cui al comma 21.1 
che ne dà tempestiva informazione al titolare del punto di immissione o di prelievo 
o al soggetto»di cui al comma 21.2. 


22.5 Per il periodo in cui si è verificata l’irregolarità di funzionamento di cui al comma 
22.4,.la ticostruzione delle misure dell’energia elettrica è effettuata dal soggetto di 
cui<al comma 21.2, sulla base dell’errore di misurazione accertato in sede di 
verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è 
verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di 
indeterminabilità, dall’inizio del mese in cui l’irregolarità è stata rilevata. Qualora 
non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è 
effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, 
tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. 
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22.6 Il soggetto che ha diritto alla disponibilità delle misure dell’energia elettrica può 
richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Rimangono a carico_del 
richiedente le spese necessarie per la verifica nel caso in cui gli errori riscontrati 
risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Qualora gli 
errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto di cui al comma 21.1 assume a 
proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità del 
medesimo misuratore. 


Articolo 23 
Disposizioni relative ai punti di prelievo in bassa teisione 


23.1 I misuratori relativi ai punti di bassa tensione devono soddisfare le caratteristiche 
minime di cui alla deliberazione n. 292/06, fermo restando quanto disposto al 
successivo Articolo 28. 


Articolo 24 
Disposizioni relative ai punti diinterconnessione 


24.1 I misuratori relativi ai punti di interconnessione consentono la rilevazione e la 
registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell’energia elettrica 
attiva e reattiva immesse e prelevate neipunti di interconnessione. 


24.2 Il servizio di misura dell’energia ‘elettrica prelevata e/o immessa in un punto di 
interconnessione con la rete di trasmissione nazionale è svolto conformemente alle 
prescrizioni tecniche, ai criteri e'alle modalità definite dal codice di rete sulla base 
delle direttive emanate dell Autorità con la deliberazione n. 250/04. 


Articolo 25 
Corrispettivo per l'erogàzione del servizio di misura dell’energia elettrica in punti di 
pi p g 8g p 
prelievo nella titolarità di clienti finali 


25.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di 
contratti di. cui al comma 2.2, lettere da b) a g), una tariffa composta dalle 
componenti, tariffarie MIS, e MIS;, fissate pari ai valori di cui alla tabella 8.1 
dell’allegato n. 1. 


Articolo 26 
Remunerazione del servizio di misura dell’energia elettrica nei punti di interconnessione 
e di immissione 


26.1” Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione, al 
soggetto che provvede all’installazione e manutenzione del misuratore viene 
riconosciuto dalla controparte il corrispettivo di cui alla tabella 8.2 dell’ Allegato 1. 


26.2 Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione ovvero 
in punti di immissione, al soggetto che provvede alla raccolta delle misure viene 
riconosciuto dalla controparte il corrispettivo di cui alla tabella 8.3 dell’ Allegato 1. 
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26.3 Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione ovvero 
in punti di immissione, al soggetto che provvede alla validazione e registrazione 
delle misure viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo di cui alla tabella 
8.4 dell’ Allegato 1. 


Articolo 27 
Corrispettivi applicati in assenza del misuratore 


27.1 Nei punti di prelievo, di immissione e di interconnessione ove, compatibilmente 
con la normativa vigente, non risulti installato un misuratore, l’appligazione dei 
corrispettivi di cui ai precedenti articoli 25 e 26 è effettuatatal) netto del 
corrispettivo di cui al comma 26.1. 


Articolo 28 
Disposizioni inerenti l’installazione dei misuratori di energia elettrica 


28.1 Intuttii punti di prelievo e di immissione in altissimagalta e media tensione di cui 
al comma 22.1 devono essere installati misuratori di/enetgia elettrica conformi con 
quanto specificato al comma 22.2. 


28.2 Con riferimento alle tempistiche di installazioné\ dei misuratori elettronici relativi 
ai punti di prelievo e di immissione in bassa tensione si applicano le disposizioni di 
cui alla deliberazione n. 292/06. 


Articolo/29 
Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di misura 


29.1 La remunerazione degli investimenti per il servizio di misura dell’energia elettrica 
avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione 
che detti investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e 
realizzati secondo criteri di.economicità. 


29.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011, il tasso di 
remunerazione del capitàle investito netto nel servizio di misura è fissato pari al 
7,2%. 


Articolo 30 
Aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di misura 


30.1 Nel corso/del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 l’ Autorità 
aggiorna»entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota 
parte/delle componenti M/S, e MIS; di cui al comma 25.1, a copertura dei costi 
opetativi, applicando: 


a)_il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat; 

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti; 

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da 
eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla 
variazione degli obblighi relativi al servizio universale. 
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30.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011, il tasso di 
riduzione annuale di cui al comma 30.1, lettera b), è pari al 5,0%. 


30.3 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 1’ Autorità 
aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia, la ‘quota 
parte delle componenti M/S, e MIS; di cui di cui al comma 25.1 a copertura dei 
costi relativi alla remunerazione del capitale investito, applicando: 


a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili*sulla base del 
calendario di pubblicazione dell’Istat; 

b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale; 

c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati. 

30.4. Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 l’ Autorità 
aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quélto ‘di efficacia, la quota 
parte delle componenti M/S, e MIS; di cui di cui al comma 25.1 a copertura degli 
ammortamenti, applicando: 


a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore.degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro&rimestri disponibili sulla base del 
calendario di pubblicazione dell’Istat; 

b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale; 

c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per 
effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento 
della vita utile standard dei cespiti/ con l’esclusione delle dismissioni di 
misuratori elettromeccanici sostitùiti con misuratori elettronici ai sensi della 
deliberazione n. 292/06; 

d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in 
esercizio. 


TITOLO 4 


CORRISPETTIVI APPLICATI ALLE UTENZE DOMESTICHE IN BASSA 
TENSIONE PER LA .REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, 
DISTRIBUZIONE E MISURA DI ENERGIA ELETTRICA 


Articolo 31 
Tariffe DI, D2, D3 


31.1 La<tariffa di riferimento per i clienti potenziali controparti di contratti di cui al 
comma 2.2, lettera a), a remunerazione dei servizi di cui al comma 2.1, è 
denominata DI. La tariffa DI, i cui valori sono fissati nella tabella 9, è composta 
dalle seguenti componenti tariffarie: 

a) componente o, , costituita dagli elementi 0, (Mis) e 0, (cot); 

b) componente o,; 

c) componente o,, costituita dagli elementi 0,(tras), o;(disAT) e 0;(disMT); 
d) componenti UC3, UC4, UCs e MCT di cui di cui all’ Articolo 12. 
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31.2 Ciascuna impresa distributrice applica una tariffa denominata D2 alle attuali o 
potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), per 
l’alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali 
siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW. La tariffa D2 è composta dalle 
seguenti componenti tariffarie: 


a) componente 7;(D2); 
b) componente 7,(D2 ); 
c) componente 73(D2 ); 
d) componenti UC:, UC4 e MCT di cui all’ Articolo 12. 


31.3 Ciascuna impresa distributrice applica una tariffa denominata D3<alle attuali o 
potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), diverse da quelli 
di cui al comma 31.2. La tariffa D3 è composta dalle seguefiti componenti 
tariffarie: 


a) componente 7(D3); 
b) componente 7:(D3); 
c) componente 73(D3); 
d) componenti UC:, UC4 e MCT di cui all’ Articolo 10% 


31.4 I valori delle componenti 0, , 0,, 0;, 7i(D2),/t(D2), 73(D2), 71(D3), #(D3), 
73(D3), sono fissati nelle tabelle 10, 11 e 12 dell’Allegato 1. 


31.5 Gli scaglioni di consumo espressi in kWh per anno previsti dalla tabella 10 ai fini 
dell’addebito della componente 73(D2) sono\applicati con il criterio del pro-quota 
giorno. Gli scaglioni giornalieri (sono ottenuti dividendo per 365 
(trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando 
il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità 
di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in 
seguito alla lettura dei misuratori. 


Articolo 32 
Aggiornamento dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione 


32.1 Nel corso del periodo di-regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 l’ Autorità 
aggiorna, entro il 3rettobre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota 


parte delle componenti 0, , 0, e 0; a copertura dei costi operativi, applicando: 


a) il tasso di Variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat; 

b) il tass&di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti; 

c) il tasso,di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da 
eventi'imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla 
Variazione degli obblighi relativi al servizio universale. 


32.2 Perril periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011, il tasso di 
riduzione annuale di cui al comma 32.1, lettera b), è pari al 1,9% con riferimento al 
servizio di distribuzione, al 2,3% con riferimento al servizio di trasmissione e 
all’5,0% con riferimento al servizio di misura. 


32.3. Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 l’ Autorità 
aggiorna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota 
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32.4 


parte delle componenti 0,, 0,, e 0, a copertura dei costi relativi alla 
remunerazione del capitale investito, applicando: 
a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lotdi 


rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del 
calendario di pubblicazione dell’Istat; 


b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello\nazionale; 


c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realiZzati entrati in 
esercizio; 


d) limitatamente all’elemento 0,(disMT), all’elemento 4o,(disA4T), e alla 


componente 0,, il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione 


riconosciuta agli investimenti sulle reti di distribuzione incentivati ai sensi di 
quanto disposto dal successivo Articolo 11; 


e) limitatamente all’elemento 07,(tras), il tasso “di variazione collegato alla 


maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti in reti di trasmissione ai 
sensi dell’ Articolo 19. 


Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011 
l’ Autorità aggiorna, entro il 31 ottobre dell’annò precedente a quello di efficacia, la 
quota parte delle componenti 0,, 0,,°e\ 6, a copertura degli ammortamenti, 


applicando: 


a) il tasso di variazione medio annuo»del deflatore degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del 
calendario di pubblicazione dell’Istat; 

b) il tasso di variazione atteso déi volumi del servizio erogato a livello nazionale; 


c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per 
effetto di alienazioni dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento 
della vita utile standard dei cespiti, con l’esclusione per l’elemento 0, (mis) 
delle dismissioni).di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori 
elettronici ai sensi, della deliberazione n. 292/06; 

d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in 
esercizio. 
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PARTE HI 
PEREQUAZIONE E INTEGRAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI 
TITOLO 1 


PEREQUAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI DI DISTRUBUZIONE 
E DI MISURA 


SEZIONE 1 


REGIME DI PEREQUAZIONE GENERALE 


Articolo 33 
Perequazione 


33.1 La perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura per gli anni 

2008-2011 si articola in: 

a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione; 

b) perequazione dei ricavi dovuti alla maggior rèmunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione; 

c) perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti ad alta tensione; 

d) perequazione dei costi del servizio di distribuzione relativi alla trasformazione 
dell’energia elettrica dal livello di alta attivello di media tensione; 

e) perequazione dei costi del servizio /di« distribuzione su reti a media e bassa 
tensione; 

f) perequazione dei ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe D2 e D3. 

g) perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione 


h) perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la 
clientela in bassa tensione, 


33.2 La perequazione di cui al comma 33.1, si applica a tutte le imprese distributrici, 
salvo quanto disposto dal6omma 33.3. 


33.3 Le imprese elettriche.ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste 
dall’articolo 7 della lègge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione 
ai meccanismi di perequazione di cui al comma 33.1. 


33.4 La Cassa, attenéndosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla 
quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di 
perequazione derivanti dall’applicazione dei meccanismi di cui al comma 33.1. 


33.5 Ai fini di(quanto previsto dal comma 33.4, ciascuna impresa distributrice, entro il 
31 luglio di'ogni anno, fa pervenire alla Cassa, con le modalità da questa definite in 
coerenzà,con le disposizioni della presente Sezione, le informazioni necessarie al 
caleolo dell'ammontare di perequazione relativo all’anno precedente. 


33.6 Nel caso in cui l’impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 
33.5, la Cassa provvede a calcolare l’ammontare di perequazione utilizzando ogni 
informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle 
informazioni mancanti, in un’ottica di minimizzazione dell'ammontare di 
perequazione eventualmente dovuto dal sistema al distributore inadempiente e 
viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al 
sistema di perequazione nel suo complesso. 
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33.7 La Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, comunica all’ Autorità e a ciascuna 
impresa distributrice l’ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi 
di perequazione. 


33.8 Ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, 
entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto. 


33.9 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre 
di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice /Nel caso in cui 
le disponibilità dei conti UC3 non siano sufficienti a liquidare quante di spettanza 
di ogni impresa distributrice la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli 
importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a ‘toncorrenza delle 
disponibilità dei conti suddetti. 


33.10Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alte ‘imprese distributrici in 
relazione ai meccanismi di perequazione non possa esserè&completata entro 3 mesi 
dal termine di cui al comma 33.9, la Cassa riconosce alle medesime imprese 
distributrici un interesse pari all’Euribor a dodicivmesi base 360, calcolato a 
decorrere dall’1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono 
gli ammontari di perequazione. 


33.11 Ai fini della perequazione, il riconoscimentoydella destinazione di consumi di 
energia elettrica ad uso proprio della ‘trasmissione avviene dietro specifica 
autocertificazione da parte del soggetto esertente il servizio di trasmissione. 


33.12 Ai fini della perequazione, il riconoscimento della destinazione di consumi di 
energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene sulla base di una 
specifica autocertificazione predisposta dall’impresa distributrice. 


33.13In relazione all’interpretazione’” ed attuazione delle norme in materia di 
perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell’ Autorità. Ogni eventuale 
contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e 
di raccolta delle relativesinformazioni è demandata alla valutazione e decisione 
dell’ Autorità. 


Articolo 34 
Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione 


34.1 In ciascun anno l’ammontare di perequazione, riconosciuto a ciascuna impresa 
distributricexrelativo al meccanismo di cui al comma 33.1, lettera a), è pari a: 


PDmn= RRm - REm 


dové: 

< NPDm è l’ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di 
distribuzione per ogni impresa distributrice m; 

— RRmè l’ammontare dei ricavi che il distributore otterrebbe applicando, alle 
attuali e potenziali controparti di cui al comma 2.2, la tariffa di riferimento 
TVI di cui al comma 6.1; 

— REnè l'ammontare dei ricavi effettivi conseguiti dall’impresa distributrice 
applicando per ogni specifica tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, la 
tariffa obbligatoria di cui all’ Articolo 7. 
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Articolo 35 
Perequazione dei ricavi dovuti alla maggior remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione 


35.1 Con successivo provvedimento, entro il 29 febbraio 2008, l’ Autorità definisce ùn 
meccanismo di perequazione al fine di garantire che la maggior remuneraziohe 
riconosciuta agli investimenti sulle reti di distribuzione ai sensi dell’ Articolo IN-Sia 
attribuita alle imprese che hanno effettivamente realizzato detti investimenti 


Articolo 36 
Perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione 


36.1 In ciascun anno l’ammontare di perequazione di cui al comma<33.1, lettera c), è 


pari a: 
DA= C1+C+ [RApir* &+RAror*(1- ©] 
dove: 
— DA è l’ammontare di perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta 
tensione; 


— C;è il costo diretto standard delle linee ad’ alta tensione di distribuzione, 
calcolato secondo la seguente formula: 


Spi “Non 
x 


C, = YY n *N,, “12.9: (disAT)* ge” 
k 


m 


— C3ì il costo sostenuto petMVutilizzo di reti ad alta tensione di altre imprese 
distributrici, calcolato applicando alle quantità di energia elettrica prelevata 
da reti di distribuzioney di terzi, per ciascun livello di tensione 4 la 
componente tariffaria v93(dis4T) relativa alle tipologie di cui al comma 2.2, 
lettere c), e) ed f); 


— RAbrr è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale 
dall’applicazione delle tariffe di riferimento TV1 e DI a copertura dei costi 
diretti di distribuzione in alta tensione, calcolato considerando i prelievi di 
tutti i clièntr finali, i prelievi delle imprese distributrici connesse alle proprie 
reti, nonché gli autoconsumi al netto degli usi propri della distribuzione e 
della‘trasmissione, e applicando i corrispettivi unitari 0'j (dis47T); 


— RAror è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale 
dall’applicazione delle tariffe di riferimento TV1 e DI a copertura dei costi di 
distribuzione in alta tensione, calcolato considerando i prelievi di tutti i clienti 
finali, e delle imprese distributrici connesse alle proprie reti, nonché gli 
autoconsumi al netto degli usi propri della distribuzione e della trasmissione; 
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con: 
e Nim, consistenza delle componenti & delle linee di distribuzione ‘ad 
alta tensione, come autocertificato da ciascuna impresa distributrice 
m ammessa; 


e qe””, quantità di energia elettrica trasportata per ciascuna.tipologia 
contrattuale c da ciascuna impresa distributrice m. 


e px, costo unitario standard di ciascuna componente.J>delle linee di 
distribuzione ad alta tensione,; 


e È, rapporto tra la quantità di energia elettrica prelevata dall'impresa 
distributrice dai punti di interconnessione con-lavyete di trasmissione 
nazionale e il totale di energia elettrica ‘prelevata dall’impresa 
distributrice. 


36.2 I corrispettivi unitari '{f(disAT) e i costi unitati&standard p;, sono fissati 
dall’ Autorità con separato provvedimento entro il 29 febbraio 2008. 


Articolo 37 
Perequazione dei costi di distribuzione relativi allaYrasformazione dell’energia elettrica 
dal livello di alta al livello“dî media tensione 


37.1 In ciascun anno l’ammontare di perequazione di cui al comma 33.1, lettera d) è 
pari a: 


DF= Cfi+Cfa _ [RF pir* U+RF7ror*(1- VD) 


dove: 

— DF è l’ammontare dinpèrequazione dei costi di distribuzione relativi alla 
trasformazione dell*enhèrgia elettrica dal livello di alta al livello di media 
tensione; 

— Cf è il costo. diretto standard relativo alla trasformazione dell’energia 
elettrica dal livello di alta al livello di media tensione, calcolato secondo la 
seguente formula: 


DEN k,m 
ESILI *N, "2,05 (disMT)* qe°”" TEZP: (disMT)* ne” 


m 


— €fi\è il costo sostenuto per il prelievo di energia elettrica da reti di 
distribuzione di terzi, relativo alla trasformazione dell’energia elettrica dal 
livello di alta al livello di media tensione, calcolato applicando le componenti 
tariffarie p1(disMT) e ps(disMT) relative alle tipologie di cui al comma 2.2, 
lettere c), e) ed f); 

— RFpir è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale 
dall’applicazione delle tariffe di riferimento TV1 e DI a copertura dei costi 
diretti relativi alla trasformazione dal livello di alta al livello di media 
tensione, calcolato considerando i prelievi di tutti i clienti finali, i prelievi 
delle imprese distributrici connesse alle proprie reti, nonché gli autoconsumi 
al netto degli usi propri della distribuzione e della trasmissione, e applicando i 
corrispettivi unitari 0'{(disMT) e p' i(disMT); 
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— RFror è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale 
dall’applicazione delle tariffe di riferimento TV1 e DI a copertura dei costi 
relativi alla trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione, 
calcolato considerando 1 prelievi di tutti i clienti finali, i prelievi delle imprese 
distributrici connesse alle proprie reti, nonché gli autoconsumi al netto degli 
usi propri della distribuzione e della trasmissione, applicando specifici 
corrispettivi unitari fissati dall’ Autorità; 

con: 
e ne°”, numero di punti di prelievo appartenenti a ciascuna tipologia c 
di ciascuna impresa distributrice. 


e Nm, consistenza delle componenti k delle stazioni di-tfasformazione 
dell’energia elettrica dal livello di alta al livello di,media tensione in 
termini di potenza nominale di trasformazione/espressa in MVA, 
come autocertificata dall’impresa distributrice; 

e qe””, quantità di energia elettrica relativaVal’ servizio trasporto 
prestato a ciascuna tipologia di utenza c da ciascuna impresa 
distributrice m. 


® 7; costo unitario standard delle componenti % delle stazioni di 
trasformazione dell’energia elettricà.dal livello di alta al livello di 
media tensione,; 

e, rapporto trala somma della/quantità di energia elettrica prelevata 
dall’impresa distributrice dalla rete di trasmissione nazionale e da 
punti interconnessione virtualé, alla reti di trasmissione nazionale in 
alta tensione e il totale di.energia elettrica prelevata dall’impresa 
distributrice. 

37.2 I corrispettivi unitari '{(disMT) e /0' $(disMT), i corrispettivi specifici per il 
calcolo dell'ammontare RF7ror xe )il costo unitario standard r,, sono fissati 
dall’ Autorità con separato provvedimento entro il 29 febbraio 2008. 


Articolo 38 
Perequazione dei costi di-.distribuzione su reti di media e di bassa tensione 


38.1 In ciascun anno l’ammontare di perequazione di cui al comma 33.1, lettera e) è 
pari a: 


DB = (RA*IC*w) + up 
dove 


e. DB è l’ammontare di perequazione dei costi di distribuzione su reti di 
media e bassa tensione; 


è IC è l’indicatore di concentrazione della clientela; 

e RA è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale 
dall’applicazione delle tariffe di riferimento TV1 e DI, a copertura dei 
costi di distribuzione in media e bassa tensione, calcolato considerando 
anche i ricavi ottenuti dal servizio distribuzione in media e bassa tensione 
prestato ad altre imprese distributrici; 
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e up sono i minori ricavi, calcolati applicando la componente TRAS ed 
parametri della tariffa TV1 a copertura dei costi di distribuzione in media 
e bassa tensione, relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione 
erogati dall'impresa distributrice per usi propri di trasmissione, e di 
distribuzione. Sono valorizzati in tale componente anche gli eventuali 
minori ricavi per i distributori che presentino punti di interconnessione 
con l’RTN ove l’energia ceduta a Terna è superiore all’energià,prelevata; 


e wè un coefficiente che esprime l’incidenza dei costi operativi diretti di 
distribuzione in media e bassa tensione sui costi totali di, distribuzione in 
media e bassa tensione riconosciuti, e assume valore pafirar0,3. 


38.2 L’indicatore di concentrazione IC è calcolato secondo la seguente formula: 


ENTE: 
IC=- -1l 


LN, 
J 
dove: 


e J denota il grado di concentrazione (alta, media o bassa), come definito 
nel TIQE; 


e N;è il numero di punti di prelîevo in bassa tensione serviti dall’impresa, 
con grado di concentrazione 4; 


e K,è il coefficiente che esprime lo scostamento rispetto alla media del 
costo diretto necessario per servire un cliente nel grado di concentrazione 
Je assume i valori riportati in tabella 13 dell’allegato n. 1. 


Articolo 39 
Perequazione dei ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe D2 e D3 


39.1 L'ammontare di perequazione di cui al comma 33.1, lettera f), è pari a: 


RD=RA-RE 
dove: 


— RD.è l'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dalle tariffe D2 e D3; 

— RA-\:appresenta il livello dei ricavi che l’impresa distributrice avrebbe 

conseguito dall’applicazione della tariffa DI, di cui al comma 31.1 del 
presente provvedimento, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e 
D3 con riferimento al numero medio di punti di prelievo, alla potenza media 
impegnata e ai consumi di competenza del periodo al quale si riferisce 
l’ammontare di perequazione; 
- RE rappresenta il livello dei ricavi effettivi che l’impresa distributrice ha 
conseguito dall’applicazione delle tariffe D2 e D3, senza sconti o abbuoni, 
con riferimento al numero medio di clienti, alla potenza media impegnata e ai 
consumi di competenza del periodo al quale si riferisce l’ammontare di 
perequazione. 
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Articolo 40 
Perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione 


40.1 Con successivo provvedimento, entro il 29 febbraio 2008, 1° Autorità definisce un, 
meccanismo di perequazione dei ricavi per l’erogazione del servizi di misurata 
punti di prelievo in bassa tensione. Il meccanismo di perequazione è finalizzato a 
garantire che la remunerazione dell’investimento in misuratori elettronici relativi a 
punti di prelievo in bassa tensione ed le quote di ammortamento dei misuratori 
elettromeccanici in bassa tensione dismessi per la loro sostituzione con misuratori 
elettronici, sia attribuita alle imprese distributrici che hanno effettivamente 
realizzato tali investimenti. 


40.2 In aggiunta al meccanismo di perequazione dei ricavi di misura in bassa tensione 
l’ Autorità definisce, nei medesimi tempi di cui al comma 40.1; un meccanismo di 
penalità in relazione al mancato rispetto degli obbiettivi di installazione obbligatori 
previsti dalla deliberazione n. 292/06, secondo quanto disposto dall’articolo 11 
della medesima deliberazione. 


Articolo 41 
Perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela 
in bassa tensione 


41.1 Con successivo provvedimento, entro il 29 febbraio 2008, 1’ Autorità definisce un 
meccanismo di perequazione dei costi seommerciali sostenuti dalle imprese 
distributrici per la clientela in bassa tensione, a tutela dell’equilibrio economico 
finanziario delle medesime. Detto meccanismo è sviluppato in coerenza con le 
proposte formulate nel capitolo 25 del documento per la consultazione del 30 
novembre 2007, Atto n. 47/07. 


SEZIONE 2 


REGIME DI PEREQUAZIONE SPECIFICO AZIENDALE 


Articolo 42 
Perequazione specifica aziendale 


42.1 La perequazione specifica aziendale è destinata alla copertura degli scostamenti dei 
costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli 
tariffari,‘Mon coperti dai meccanismi di perequazione di cui alla sezione 1 del 
presentè.titolo, derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell’impresa. 


42.2 La partecipazione alla perequazione specifica aziendale è riservata alle imprese 
ammesse alla medesima perequazione per il periodo di regolazione 2004 — 2007. 


42.3 Con successivo provvedimento, entro il 29 febbraio 2008, l’ Autorità definisce le 
modalità di applicazione ed aggiornamento per il periodo di regolazione 2008- 
2011 del fattore di correzione specifico aziendale Csa, definito ai sensi delle 
deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04. 
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SEZIONE 3 


PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI 


Articolo 43 
Promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici 


43.1 Nel caso in cui il processo di aggregazione di più imprese di distribuzione 
coinvolga almeno una impresa con meno di 100.000 punti di prelievo,e comporti la 
riduzione del numero di imprese concessionarie, all’iMprésa risultante 
dall’aggregazione la Cassa riconosce annualmente, fino al 2011,\un importo pari a: 


PAGG,= CoD,*K 


dove: 
PAGG, è l’importo riconosciuto per la promozione delle aggregazioni, 
relativo all’anno n successivo all’annéxdiavvenuta aggregazione; 
CoD, è il ricavo ammesso a copertura dei costi operativi di distribuzione, 
derivate dall’applicazione nell’annò n della tariffa TV1, escluso 
l’elemento pi(cot) e DI, escluse ta componente 0, e l’elemento 


o;(tras), ai clienti delle impfese ‘aggregate diverse dall’impresa con 


il maggior numero di punti di)prelievo in bassa tensione; 
K è pari a 1,9%. 


43.2 Per gli anni successivi all’anno n, Kimporto PAGG è calcolato aggiornando il 
valore del parametro CoD per tene conto della variazione degli elementi della 
tariffa TVI. 


43.3 Il calcolo ed il riconoscimento dell’importo di cui al comma 43.1 avviene coi modi 
e nei tempi previsti dall’ Articolo 33 per la perequazione generale. 


SEZIONE 4 


INTEGRAZIONE DERRICAVI A COPERTURA DI ONERI IN CAPO ALLE 
IMPRESE. DIDISTRUBUTRICI E ALLA SOCIETA’ TERNA 


Articolo 44 
Integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti 


44.1 Alle imprese distributrici e alla società Terna, fino al 31 dicembre 2019 secondo le 
modalità disciplinate dal presente articolo, è riconosciuta una integrazione ai ricavi 
garantiti dall’applicazione dei corrispettivi tariffari di cui alla Parte II del presente 
provvedimento, in relazione alla copertura dei costi relativi agli sconti sui consumi 
elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, in ragione del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro, assunti prima dell’1 luglio 1996, inclusi quelli in pensione e 
in reversibilità. 


44.2 Per l’anno 2008, l’integrazione di cui al comma 44.1 è pari a 11/12 (undici 
dodicesimi) dell’onere effettivamente sostenuto nell’anno 2006 per gli sconti sui 
consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, in ragione del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro, assunti prima dell’1 luglio 1996, inclusi quelli in 
pensione e in reversibilità. 
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44.3 Per gli anni successivi al 2008 l’integrazione massima riconoscibile è pari al valore 
dell’onere effettivamente sostenuto nell’anno 2006, ridotto annualmente di un 
ulteriore dodicesimo di detto valore. 


44.4 L’integrazione riconosciuta in ciascun anno n successivo al 2008, qualora l’onere 
effettivo a consuntivo sostenuto nell’anno n-2 risulti inferiore al massimo 
riconoscibile determinato ai sensi del comma 44.3, è pari alla media tra l’onere 
effettivo dell’anno n-2 e l’integrazione massima riconoscibile di cui al medesimo 
comma 44.3. 


44.5 Ai fini del calcolo dell’onere effettivamente sostenuto nell’anno 2006»dìi cui al 
comma 44.2 si applicano le seguenti limitazioni: 


a) l’onere deve fare riferimento esclusivamente a dipendenti assegnati a funzioni 
rientranti nelle attività di trasmissione, distribuzione e misufa; come delimitate 
ai sensi del TIU; 


b) nel caso di ex-dipendenti, inclusi i casi di reversibilità, Kex-dipendente all’atto 
della cessazione del rapporto di lavoro doveva. essere assegnato a 
mansioni/strutture organizzative oggi chiaramente e univocamente 
riconducibili alle attività di cui alla precedente letterà a). 

44.6 A partire dall’anno 2008, lo sconto riconosciuto-a dipendenti ed ex-dipendenti, 
inclusi i casi di reversibilità, oggetto del presente articolo, è evidenziato in maniera 
separata nei documenti di fatturazione emessi dall’impresa di distribuzione 
competente. In relazione a detto sconto è ‘altresì garantita separata evidenza 
contabile. 


44.7 Il mancato rispetto delle disposizioniv.di cui al comma 44.6 comporta la 
sospensione del diritto all’integrazione ai ricavi di cui al presente articolo fino ad 
avvenuto adempimento delle medesimé disposizioni. 
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PARTE IV 
PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE 
TITOLO 1 


IMPOSIZIONE 


Articolo 45 
Fissazione delle componenti tariffarie A 


45.1 Nel presente titolo vengono fissate le componenti tariffarie (per l'adeguamento dei 
corrispettivi per il servizio di distribuzione di cui al comma*%,1, lettera b), destinate 
alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema eletttico. 


45.2 Le componenti tariffarie di cui al comma 45.1 sono: 


a) componente tariffaria 4,, per la copertura dei costi connessi allo 
smantellamento delle centrali elettronucleafindismesse, alla chiusura del ciclo 
del combustibile nucleare e alle attività, connesse e conseguenti, di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000; 


b) componente tariffaria 43, per la copertùrà degli oneri sostenuti dal Gestore dei 
servizi elettrici per l’incentivazioné della produzione di energia elettrica degli 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate, ivi inclusi i costi riconosciuti per il 
funzionamento del medesimo Gestore dei servizi elettrici; 


c) componente tariffaria 44, per la perequazione dei contributi sostitutivi dei 
regimi tariffari speciali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 26 
gennaio 2000; 


d) componente tariffaria%45,)per la copertura dei costi relativi all’attività di ricerca 
e sviluppo finalizzata, all’innovazione tecnologica di interesse generale del 
sistema elettrico .divcui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 26 
gennaio 2000; 


e) componente/tatiffaria Ag, per la reintegrazione alle imprese produttrici- 
distributrici ‘dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica 
nella transizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 
gennaio 2000. 


45.3 Le componenti tariffarie di cui al comma 45.2 si applicano come maggiorazioni ai: 


a) x corrispettivi del servizio di distribuzione di cui alla parte II, titolo 2, sezione 
2 e titolo 4 della medesima parte; 
b)> agliusi finali delle imprese distributrici. 


454 Le componenti tariffarie A alimentano i conti di gestione di cui al titolo 2, sezione 
2, della presente parte. 


45.5 I valori delle componenti tariffarie A sono determinati dall’ Autorità. Ai fini della 
definizione delle deroghe di cui al successivo comma 73.1, le aliquote di dette 
componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh possono essere 
differenziate in funzione di un massimo di 4 (quattro) scaglioni di consumo 
mensile. 
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45.6 Alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere a), c), 
e), f), e g), la componente tariffaria A6 è applicata con aliquote espresse in termini 
di centesimi di euro/punto di prelievo per mese e con aliquote espresse in centesimi 
di euro/KW per mese, differenziate per un massimo di quattro scaglioni di potenza: 


45.7 Ai fini di quanto disposto al comma 45.6, la nozione di potenza rilevante è-la 
potenza impegnata di cui all’ Articolo 1. 


TITOLO 2 


ESAZIONE E GESTIONE DEL GETTITO 


SEZIONE 1 


ESAZIONE 


Articolo 46 
Disposizioni generali 


46.1 Nella presente sezione sono disciplinate le modalità di esazione delle componenti 
tariffarie A, delle componenti UC; UC:;, UC4,\UCs, MCT e delle altre prestazioni 
patrimoniali imposte, comprese quelle di cuival,.TIV. 


46.2 La Cassa definisce le modalità operativelin'base alle quali gli esercenti, ivi inclusi 
gli esercenti il servizio di maggior tutela disciplinato dal TIV, provvedono ai 
versamenti sui conti da essa gestiti. 


Articolo 47 
Esazione delle componenti tariffarie A2, A3, A4, As, A6 


47.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1 lettera b), salvo quanto 
disposto dal comma 472, versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine 
di ciascun bimestre, ilgettito delle componenti tariffarie 42, 43, 44, 45 e As, in 
relazione al servizio»di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre 
medesimo. 


47.2 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1 lettera b) che prelevano 
energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al Gestore dei 
servizi elettrici il gettito della componente tariffaria 43, in relazione al servizio di 
distribuzione di energia elettrica erogato. 


47.3 Le imprese distributrici, sulla base delle aliquote pubblicate dall’ Autorità, 
detérminano e comunicano alla Cassa ovvero al Gestore dei servizi elettrici, la 
quota parte del gettito della componente tariffaria 43 afferente la copertura degli 
omeri relativi alle partite economiche di cui al comma 56.8. 
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Articolo 48 
Esazione degli importi destinati al conto qualità dei servizi elettrici 


48.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1 lettera b), versano alla*Cassa, 
entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al»sérvizio 
di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo, il gettito delle 
componenti UCs. 


48.2 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1 lettera b), versano inoltre alla 
Cassa, per i rispettivi anni di competenza e, tenuto conto delle disposizioni della 
deliberazione n. 333/07: 


a) le penalità in caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali relativi 
alla durata delle interruzioni di cui al comma 22.5 del'TIQE; 


b) le penalità in caso di mancato raggiungimento dei/fivelli tendenziali relativi al 
numero di interruzioni di cui al comma 22.6 del TIQE; 


c) la differenza di cui al comma 34.8 del TIQE; 


d) le eccedenze di cui al comma 37.3 del TIQE. 

48.3 Terna versa alla Cassa le penalità in caso“di mancato raggiungimento degli 
obiettivi degli indicatori di qualità del serviziodi trasmissione di cui al comma 8.2 
della deliberazione n. 341/07 per gli anniprevisti al medesimo comma. 


Articolo 49 
Esazione degli importi destinati al Conto ‘oneri derivanti da misure ed interventi per la 
promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica 


49.1 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa, entro 60 
(sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti 
dall’applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva di cui ai commi 
8.1 e 15.2. 


Articolo 50 
Esazione delle componenti UC;, UC3, UC4 


50.1 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa, entro 60 
(sessanta)-giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti UG; e 
UCg4,Kin ‘relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel 
bimestre medesimo. 


50.2 Glpesercenti il servizio di maggior tutela di cui al Titolo 2 del TIV, versano alla 
Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della 
componente UC,, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo. 
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Articolo 51 
Esazione della componente PPE di cui al comma 7.1 del TIV 


51.1 Gli esercenti il servizio di maggior tutela di cui al Titolo 2 del TIV versano alla 
Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della 
componente PPE di cui al comma 7.1 del medesimo TIV, in relazione al servizio 
erogato nel bimestre medesimo. 


Articolo 52 
Esazione delle componenti MCT e dell'aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis della 
legge n. 368/03 


52.1 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano ‘a Cassa, entro 60 
(sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito. dèlla componente MCT 
in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo. 


52.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dall’anné 2005, la Cassa riscuote gli 
ammontari derivanti dall’applicazione dell’aliquota di cùi all’articolo 4, comma 1- 
bis della legge n. 368/03, come aggiornata dall’ Autorità, all’energia elettrica 
autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all’articolo 2, 
comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nellàànno precedente. 


52.3 La quantità di energia elettrica di cui al comma/52.2 viene determinata dalla Cassa, 
con apposita istruttoria, previa approvazione dell’Autorità, avvalendosi 
eventualmente delle società Terna e“Gestore dei servizi elettrici e delle 
dichiarazioni fornite dagli autoproduttori'agli Uffici tecnici di Finanza. 


Articolo 53 
Esazione degli importi destinati al Fondo per eventi eccezionali 


53.1 Gli esercenti il servizio di cultal comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa il gettito 
corrispondente alla aliquotà,di cui alla tabella 10 del TIQE entro il 31 marzo di 
ogni anno successivo all*anno di riferimento. 


53.2 Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese distributrici versano inoltre alla Cassa i 
contributi di cui al tomma 50.1 del TIQE, con la decorrenza e le norme transitorie 
previste dal commMa)53.5 del medesimo TIQE e al netto di eventuali acconti versati 
ai sensi del comma successivo. 


53.3 Entro il 30 $ettembre di ogni anno le imprese distributrici versano in acconto alla 
Cassa l’ammontare previsto ai sensi del comma 50.2 del TIQE, con la decorrenza e 
le norme transitorie previste dal comma 53.5 del medesimo TIQE. 


53.4 Ternawetsa alla Cassa il contributo di cui al comma 50.3 del TIQE, con decorrenza 
prevista dal medesimo comma. 


— 119 — 


16-2-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 40 


SEZIONE 2 


GESTIONE DEL GETTITO 


Articolo 54 
Istituzione dei conti di gestione 


54.1 Sono istituiti presso la Cassa: 


a) il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue-alimentato dalla 
componente tariffaria A;; 

b) il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla 
componente tariffaria 43; 

c) il Conto per la perequazione dei contributi sostitùtivi dei regimi tariffari 
speciali, alimentato dalla componente tariffaria Au; 

d) il Conto per il finanziamento dell’attività di ricetca, su cui affluiscono le 
disponibilità del Fondo per il finanziamento dell’attività di ricerca, alimentato 
dalla componente tariffaria 45; 

e) il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi 
sostenuti per l’attività di produzione di energia elettrica nella transizione, 
alimentato dalla componente tariffaria 4g; 

f) il Conto qualità dei servizi elettrici/\alimentato dagli importi di cui al comma 
48.2 e 48.3 e dalla componente UCc; 

g) il Conto per la perequazione del\costi di approvvigionamento dell’energia 
elettrica destinata al mercato vineolato e ai clienti del servizio di maggior tutela 
nel periodo 1 luglio 2007 — 31 dicembre 2007, alimentato dalla componente 
UC1; 

h) il Conto per la perequazione dei costi di distribuzione dell’energia elettrica 
sulle reti con obbligo di’connessione di terzi e a copertura degli oneri relativi ai 
meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, 
alimentato dalla componente UC3; 

i) il Conto perle integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), 
del provvedimentò CIP n. 34/74, e successivi aggiornamenti, alimentato dalla 
componente\U0y; 

1) il Conto..oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione 
dell’effieienza energetica negli usi finali di energia elettrica, alimentato dagli 
importi*di/cui al comma 49.1; 

m) il Conto oneri per certificati verdi, precedentemente alimentato dall’elemento 
VE; 

n) Gi Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica, 
precedentemente alimentato dalla componente UC;; 

6)- 11 Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore 
elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via 
proporzionale da tutti i Conti di gestione istituiti presso la medesima Cassa; 

p) il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al 
servizio di interrompibilità; 

q) il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di 
cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, alimentato dalla componente 
MCT; 

r) il Fondo per eventi eccezionali, alimentato dagli importi di cui all’ Articolo 53; 
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s) il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia 
elettrica destinata al servizio di maggior tutela, alimentato dalla componente 
PPE di cui al comma 7.1 del Testo integrato vendita 


t) il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, 
alimentato ai sensi del comma 9bis del TIV; 


u) il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore 
elettrico in stato di disagio. 


54.2 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa, trasmette 
all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da vessa gestiti, 
fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti, componenti 
tariffarie. 


54.3 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al tomma 54.1 per 
far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità, di taluno di essi, a 
condizione che sia garantita la capienza dei conti dai qual il prelievo è stato 
effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro 
progressivo reintegro. 


54.4 Il gettito tariffario della componente 43 versato alla Cassa dalle imprese 
distributrici diverse da quelle di cui al comma 47,2,’è destinato prioritariamente 
alla reintegrazione delle anticipazioni effettuate\dal/Conto di cui al comma 54.1, 
lettera e), al Conto di cui al comma 54.14 lettera b), salvo quanto erogato 
direttamente dalla Cassa, senza il tramite dél’ Gestore del sistema elettrico, a 
copertura di oneri gravanti sul medesimo Conto di cui al comma 54.1 lettera b). 


54.5 In caso di mancato o parziale versamento“da parte degli esercenti, la Cassa applica 
sulla somma dovuta un tasso di interessé di mora pari all’Euribor a un mese base 
360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. 


54.6 Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa può procedere ad 
accertamenti di natura amministfativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti 
nell’audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi 
ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto 
di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione della 
circostanza nel verbale; onde trarne elementi di valutazione. 


Articolo 55 
Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue 


55.1 Il Conto peril, finanziamento delle attività nucleari residue viene utilizzato, previa 
autorizzazione dell’ Autorità, per il rimborso dei costi connessi sia alle attività di 
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del 
combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui al comma I, 
lettera a) della legge n. 83/03. Il Conto viene utilizzato anche per la copertura degli 
oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 
368/03 di competenza dell’anno 2004, nonché degli adempimenti di cui all’articolo 
», comma 298, della legge finanziaria 2005 e dell’articolo 1, comma 493, della 
legge finanziaria 2006. 
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Articolo 56 
Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate 


56.1 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizZato)per 
coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici per 
l’acquisto di energia elettrica ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del. decreto 
legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita\dell’energia 
elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all’articolo 1}})comma 3, del 
medesimo decreto legislativo. 


56.2 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate Viene utilizzato per 
coprire, altresì: 


a) le residue competenze, relative a periodi precedenti 14 gennaio 2001, inerenti 
le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e alktèrzo capoverso del punto 
A, Titolo IV del provvedimento CIP n. 6/92 nonéhé i contributi alle imprese 
produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo 
provvedimento; 

b) le spese per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili 
di cui all’articolo 16 del decreto legislativo ‘n.387/03; 

c) gli oneri sostenuti dalla Cassa per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati.da fonti rinnovabili, fonti assimilate a 
quelle rinnovabili e sugli impianti di Cogenerazione previste dalla deliberazione 
n. 60/04; 

d) gli oneri conseguenti al riconoscimento delle tariffe incentivanti degli impianti 
fotovoltaici previste dal decreto 28 luglio 2005 e dal decreto 6 febbraio 2006, in 
applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 188/05; 

e) gli oneri per la copertura dei/costi sostenuti dal gestore di rete interessato alla 
connessione, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3, 
13.4 e 13.5 o eventtlalmente delle disposizioni di cui al comma 13.6 
dell’ Allegato A alla deliberazione n. 281/05; 

f) i costi sostenuti dalNGestore dei servizi elettrici in relazione ai rimborsi ai 
produttori degli oneri derivanti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, 
limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti 
assimilate allen rinnovabili non in grado di soddisfare la definizione di 
cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore dei servizi 
elettrici in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, 
nell’ambito di convenzioni di cessione destinata, in applicazione delle 
disposizioni della deliberazione n. 113/06; 

g) gli oneri conseguenti alle agevolazioni accordate per le richieste di connessione 
alle reti di distribuzione a tensione inferiore a 1 kV riguardanti impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 7.6, 
lettera b) dell’ Allegato A alla deliberazione n. 89/07; 

h)\l’incentivazione della produzione dell’energia elettrica mediante impianti 
fotovoltaici prevista dal decreto 19 febbraio 2007 e gli oneri ad essa connessi, 
come specificati ai commi 12.1, 12.2 e 12.3 dell’Allegato A alla deliberazione 
n. 90/07; 

1) la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici per il ritiro 
dedicato dell’energia elettrica ai sensi della deliberazione n. 280/07 e i ricavi 
derivanti dalla vendita di tale energia elettrica sul mercato, oltre che gli oneri 
connessi come individuati dai commi 12.2 e 12.3 dell’Allegato A alla 
medesima deliberazione; 
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]) costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici per l’implementazione di guide di 
carattere informativo finalizzate a pubblicizzare le disposizioni normative e 
regolatorie in materia di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, 
oltre che per l’attivazione di un Servizio di informazione diretto, o contact 
center, sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico della produzione4di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento;.al 
sensi della deliberazione n. 312/07. 

56.3 Possono essere posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed 
assimilate gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi 
finanziari connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 56.1 e 
56.2. 


56.4 Il Gestore dei servizi elettrici dichiara alla Cassa, entro il giorno 15 di ciascun 
mese, l’ammontare della differenza, su base mensile, tra i ricavi‘vrinvenienti dalla 
vendita dell’energia elettrica secondo le modalità di cuî, ‘alla deliberazione 
n. 223/00, nonché dei diritti di cui all’articolo 11, comma 3#del decreto legislativo 
n. 79/99 ed i costi per l’acquisto di detta energia elettrica. Tale differenza 
comprende, altresì, gli oneri di natura tributaria e fiscale»nonché una quota pari a 
un dodicesimo dei costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore 
dei servizi elettrici. 


56.5 Ferme restando le disposizioni di cui al comma 544, la Cassa provvede a versare 
al Gestore dei servizi elettrici, con valuta terzultimo giorno lavorativo di ciascun 
mese, l'ammontare di cui al comma 56.4 perla quota parte non coperta dal gettito 
della componente 43 fatturato dal Gestore deisservizi elettrici ai sensi del comma 
47.2. Qualora il gettito della componente, 43 fatturato dal Gestore dei servizi 
elettrici ai sensi del comma 47.2 sia superiore all'ammontare di cui al comma 56.4, 
il Gestore dei servizi elettrici versa l’éccedenza alla Cassa, che la registra sul 
Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate; la suddetta eccedenza 
non viene versata dal Gestore deîsservizi elettrici nel caso in cui sussistano suoi 
crediti allo stesso titolo, asseverati dalla Cassa. 


56.6 Il Gestore dei servizi elettrici%trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le 
modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle 
partite economiche confîesse all’acquisto e alla cessione dell’energia di cui 
all’articolo 3, comma-12} del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle partite 
tributarie e fiscali complessive. 


56.7 Il Gestore dei servizi elettrici trasmette mensilmente alla Cassa e all’ Autorità 
idonea documeritazione, secondo modalità concordate con la Direzione Tariffe 
dell’ Autorità, «sui flussi finanziari connessi alla gestione delle partite di cui ai 
precedenti commi 56.1 e 56.2, nonché sugli eventuali oneri finanziari netti ad essi 
relativi, con evidenza dei tassi attivi e passivi applicati. 


56.8 Il Gestore.dei servizi elettrici e la Cassa, per quanto di competenza, danno separata 
evidenza\contabile delle partite economiche complessivamente connesse agli oneri 
di chi al precedente comma 56.2, lettere d), e), g), h), 1) ej). 
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Articolo 57 
Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali 


57.1 Il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali 
viene utilizzato per la copertura dell'onere connesso al riconoscimento’ delle 
componenti tariffarie compensative di cui al comma 74.4. 


Articolo 58 
Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca 
58.1 Il Conto per il finanziamento dell’attività di ricerca viene utilizzato per la gestione 
delle disponibilità di pertinenza del Fondo per il finanziamento dell’attività di 
ricerca. 


58.2 La Cassa definisce con regolamento approvato dall’ Autorità le modalità operative 
per la gestione, con separata evidenza contabile, del Fondo per il finanziamento 
dell’attività di ricerca, nel rispetto delle determinazioni di cui all'articolo 11 del 
decreto 26 gennaio 2000. 


Articolo 59 
Conto qualità dei servizi elettrici 


59.1 Il Conto qualità dei servizi elettrici è utilizzato per il finanziamento, per i rispettivi 
anni di competenza, dei seguenti incentivi: 


a) incentivi alle imprese distributrici in caso di recuperi aggiuntivi di 
continuità del servizio’ relativi alla durata delle interruzioni di cui al 
comma 22.5 del TIQE; 

b) incentivi alle imprese distributrici in caso in caso di recuperi aggiuntivi 
di continuità ,del>Servizio relativi al numero di interruzioni di cui al 
comma 22.6‘del TIQE; 

c) contributi Alle imprese distributrici nei casi previsti al comma 34.7 del 
TIQE; 

d) incentiviva Terna nel caso di livelli effettivi degli indicatori di qualità del 
servizio”di trasmissione migliori del livello obiettivo, di cui ai commi 8.2 
e 83"della deliberazione n. 341/07, per gli anni previsti dal medesimo 
comma; 

e) incentivi per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici 
per la rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti 
nelle interruzioni del servizio elettrico, ai sensi dell’articolo 12 
dell’ Allegato A alla deliberazione n. 292/06. 
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Articolo 60 
Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza 
energetica negli usi finali di energia elettrica 


60.1 Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza 
energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento, di 
interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati 
conformemente alle deliberazioni dell’ Autorità nonché: 


a) gli oneri sostenuti dall’Enea per l’attività di cui all’articolo%4/ della 
deliberazione n. 4/06, ai sensi del comma 5.1 della medesima deliberazione; 

b) gli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per l’attuazione del programma di 
campagne informative e di sensibilizzazione a supporto»dell’efficienza 
energetica negli usi finali eseguite dai distributori ai sensi dell’articolo 13, 
comma 6, del decreto 20 luglio 2004, ai sensi del» comma 2.6 della 
deliberazione n. 235/05; 

c) gli oneri relativi all’articolo 13, comma 5, del decreto 20 luglio 2004, ai sensi 
del comma 2.4 della deliberazione n. 36/07; 

d) gli oneri sostenuti dalla Cassa per l’esecuzione delle,attività ad essa assegnate 
ai sensi dell’art. 13 del decreto 20 luglio 2004 “ai sensi del comma 3.1 della 
deliberazione n. 235/05 e del comma 3.1 della*déliberazione n. 36/07. 


Articolo 61 
Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica 
destinata al mercato vincolato e ai clienti del servizio di maggior tutela nel periodo 1 
luglio 2007 — 31 dieembre 2007 


61.1 Il Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica 
destinata al mercato vincolato viene utilizzato per la copertura degli squilibri del 
sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica 
destinata al mercato vincolatoe. al’ clienti del servizio di maggior tutela nel periodo 
1 luglio 2007 — 31 dicembre 2007. 


Articolo 62 
Conto per la perequazione dei costi di distribuzione dell’energia elettrica sulle reti con 
obbligo di connessionè,di terzi e a copertura degli oneri relativi ai meccanismi di 
promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi 


62.1 Il Conto per.la perequazione dei costi di distribuzione dell’energia elettrica e per i 
meccanismi di integrazione viene utilizzato per la copertura degli squilibri del 
sistema+di perequazione dei costi di distribuzione dell’energia elettrica e per la 
coperturà,degli oneri derivanti dai meccanismi di promozione delle aggregazioni di 
cui alArticolo 43 e dei meccanismi di integrazione dei ricavi di cui all’ Articolo 
44° 
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Articolo 63 
Conto per le integrazioni tariffarie 


63.1 Il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, letter&a)} del 
provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti viene utilizzato ‘per la 
copertura degli oneri relativi alle integrazioni tariffarie di cui all’articolo 7 della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10. 


Articolo 64 
Conto oneri per certificati verdi 


64.1 Il Conto oneri per certificati verdi viene utilizzato perlàycopertura degli oneri 
conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cuirall’articolo 11 del decreto 
legislativo n. 79/99. 


64.2 Con separato provvedimento l’ Autorità definisce le modalità per il riconoscimento 
degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto agli 
obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, relativamente alla 
quantità di energia elettrica destinata ai clientiydel mercato vincolato prodotta da 
fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002} al netto della cogenerazione, degli 
autoconsumi di centrale e delle esportazioni} eccedenti i 100 GWh. 


Articolo 65 
Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica 


65.1 Il Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica viene 
utilizzato per la copertura “dei costi a carico del gestore della rete connessi 
all’approvvigionamento» dell’energia elettrica necessaria a compensare la 
differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti. 


Articolo 66 
Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per 
l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione 


66.1 Il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi 
sostenuti, per l’attività di produzione di energia elettrica nella transizione viene 
utilizzato per il finanziamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del 
decreto 26 gennaio 2000 e degli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 2, della 
legge n. 83/03 dell’onere relativo alla reintegrazione alle imprese produttrici- 
distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell’attuazione della direttiva 
europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l’attività di generazione dell’energia 
elettrica come determinati dall’ Autorità. 
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Articolo 67 
Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di 
interrompibilità 


67.1 Il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio.di 
interrompibilità viene utilizzato per l’anticipo a Terna di una quota parte dègli 
oneri conseguenti alla remunerazione del servizio di interrompibilità sostenuti dalla 
medesima Terna per gli anni dal 2004 a 2006, ai sensi della deliberazione 
n. 151/03 e dal 2007 al 2010 ai sensi delle deliberazioni n. 289/06 e 122/07. 


67.2 La Cassa riconosce a Terna un importo corrispondente alla differenza»se positiva, 
tra i costi sostenuti per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi 
delle deliberazioni n. 151/03, n. 289/06 e 122/07, e il gettito nella disponibilità di 
Terna conseguente alla applicazione delle disposizioni di cut articolo 73, della 
deliberazione n. 111/06. 


67.3 Terna trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa 
determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche 
connesse ai pagamenti relativi alla applicazione delle; deliberazioni n. 151/03, 
289/06 e 122/07. 


67.4 Con decorrenza dal mese di giugno 2004, al termine di ciascun mese fino al 31 
marzo 2010, qualora la differenza tra i ricavivConseguenti dall’applicazione 
dell’elemento INT relativi al terzo mese precedente ed i costi sostenuti da Terna 
nello stesso mese per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi 
della deliberazioni n. 151/03, 289/06 e 122/07 sia positiva, Terna versa alla Cassa 
l’importo corrispondente; qualora detta (differenza sia negativa, la Cassa versa a 
Terna l’importo corrispondente. 


67.5 La Cassa registra gli importi di cui al precedente comma sul Conto per la gestione 
dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità. 


Articolo 68 
Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale 


68.1 Il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale viene 
utilizzato per la eopertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione 
territoriale stabilite,/dall’articolo 4 della legge n. 368/03, nonché degli adempimenti 
di cui all’articolo,1, comma 298, della legge finanziaria 2005. 


Articolo 69 
Fondo per eventi eccezionali 


69.1 Il Fondo per eventi eccezionali è utilizzato per il finanziamento alle imprese 
distributrici e a Terna degli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) 
erogati ai clienti finali per i casi previsti al comma 49.3 del Testo integrato della 
qualità dei servizi 2008 — 2011. 
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Articolo 70 
Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica 
destinata al servizio di maggior tutela 


70.1 Il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia 
elettrica destinata al servizio di maggior tutela è utilizzato per la copertura degli 
squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento 
dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui al TIV. 


Articolo 71 
Conto oneri per la compensazione dei costi di commercidlizzazione 


71.1 Il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione è utilizzato 
per la copertura degli oneri sostenuti da Terna, derivanti, dall’applicazione della 
componente di dispacciamento relativa ai punti di prelièvo di clienti finali connessi 
in bassa tensione diversi da quelli serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia. 


Articolo 72 
Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in 
stato di disagio 


72.1 Il Conto per la compensazione delle-agévolazioni tariffarie ai clienti del settore 


elettrico in stato di disagio è destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei 
clienti del settore elettrico in stato di-disagio. 
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PARTE V 


REGIMI TARIFFARI SPECIALI AL CONSUMO 


Articolo 73 
Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC 


73.1 Le aliquote delle componenti tariffarie A dovute da soggetti parti di contratti di cui 
al comma 2.2, lettere da d) a g), per i consumi mensili eccedenti i 12 GWh sono 
pari a 0. 


73.2 Le componenti tariffarie A e UC si applicano nella misura, ridotta fissata 
dall’ Autorità all’energia elettrica: 


a) cedutaalle utenze sottese di cui all'articolo 45 del Regié.decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775 nei limiti della loro spettanza a titolo di.sottensione; 

b) ceduta dall’Enel Spa alla società Ferrovie dello Stato Spa ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, 
n. 730; 

c) fornita ai comuni rivieraschi e non destinata ‘ad uso esclusivo di pubblici 
servizi, a norma dell’articolo 52 del RegioCdecreto 11 dicembre 1933, n. 
1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959; 

d) fornita alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995. 

73.3 Peri soggetti per i quali il comma 73.2, lettere da a) a c), prevede l’applicazione 
delle componenti tariffarie A e UC in (misùra ridotta, le disposizioni di cui al 
comma 73.1 si applicano solo ai consumi eccedenti i quantitativi per i quali è 
prevista l’applicazione delle componenti tariffarie A e UC in misura ridotta. 


73.4 Le componenti tariffarie A e UC non si applicano all'energia elettrica fornita 
dall’Enel Spa, ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge 7 agosto 
1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati 
trasferiti all'Enel Spa e sue aventi causa. 


73.5 Ai clienti finali parti diCefitratti di cui al comma 2.2, lettera c), con potenza 
impegnata inferiore o uguale a 1,5 KW, le componenti tariffarie 42, 43 e 45 sono 
applicate unicamente Coî aliquote espresse in centesimi di euro/KWh pari a quelle 
previste per i clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a). 


73.6 Le componenti tariffarie A ed UC non si applicano all’energia elettrica consumata 
dagli esercenti per gli usi direttamente connessi allo svolgimento dei seguenti 
servizi, ivi inclusi gli usi di illuminazione: 


a) trasmissione 
b) dispaèciamento; 
c) distribuzione; 

73.7 La deroga di cui al comma 73.6 si applica anche ai punti di prelievo relativi a 
cliénti finali nella cui disponibilità si trova una porzione della rete di trasmissione 
nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99. 
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Articolo 74 
Regimi tariffari speciali 


74.1 Le norme previste dal presente articolo si applicano: 


a) alle utenze sottese di cui all'articolo 45 del Regio decreto 11 dicembre 1933, 
n. 1775 nei limiti della loro spettanza a titolo di sottensione; 
a) alla società Ferrovie dello Stato Spa ai sensi dell’articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; 


b) ai comuni rivieraschi e non destinata ad uso esclusivo divpubblici servizi, a 
norma dell’articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933; n. 1775 e degli 
articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959; 


c) ai clienti finali beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 
dicembre 1995. 


74.2 Le norme si cui al presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 74.1 a 
condizione che detti soggetti corrispondano a clienti finali a cui, alla data del 31 
dicembre 1999, si applicavano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle 
componenti inglobate, ovvero, anche disgiuntaménte, aliquote della parte B della 
tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la.gerteralità della clientela ad eccezione 
delle forniture effettuate dalle imprese elettriche degli enti locali ai comuni per uso 
esclusivo dei servizi comunali. 


74.3 La Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei clienti finali ai 
regimi tariffari speciali. I clienti*finali di cui al comma 74.1 e le imprese 
distributrici alle cui reti i medesimi-Sono connessi comunicano alla Cassa, con i 
tempi e le modalità da questa definiti, le informazioni necessarie per il calcolo 
della componente tariffaria compensativa di cui al comma 74.4. 


74.4. A ciascun cliente finale di-cùi/al comma 74.1, la Cassa versa mensilmente, con le 
modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dai commi 74.2 e 
74.3, una componente. tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kKWh, 
pari alla differenza tra: 


a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie 
agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle 
imposte e_delle componenti inglobate nella parte A della tariffa; 


b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi 
previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto 
dellexcomponenti tariffarie A e UC. 

74.5 Il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui al precedente comma 74.4, 
lettera b) è fissato in via amministrativa dall’ Autorità ed aggiornato 
trimestralmente. 


74,6XAî fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 74.4, 
gli addebiti di cui alla lettera a) del medesimo comma vengono determinati, nel 
caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda una componente 
espressa in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della 
potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza 
impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione. 
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74.7 Salvo quanto disposto dal successivo comma 74.9, ai fini dell'applicazione di 
quanto previsto al comma 74.4, il valore di riferimento della parte B della tariffa da 
utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla 
normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal 
primo bimestre dell'anno 2000, e per ciascun trimestre, a partire dall'I gennaio 
2003, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel biméstre 
precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella 
registrata dal parametro C? nello stesso bimestre o trimestre fino al 31 dicembre 
2005 e del parametro RS di cui al comma 74.8 dall’1 gennaio 2006. 


74.8 Il parametro RS, aggiornato trimestralmente, è pari alla media aritmetica»sdei valori 
orari del PUN, nelle ore denominate off-peak come definite daglivarticoli 1 e 2 
della deliberazione n. 300/05, registrati nel semestre antecedente)il mese che 
precede l’aggiornamento. 


74.9 Ai sensi della legge n. 80/05, ai soggetti di cui al comma 74.4 Jettera c), entro il 31 
dicembre di ogni anno, fino al 2009, 1’ Autorità aggiorna. lè)condizioni tariffarie 
agevolate di cui al comma 74.4 destinate ad essere applicate nell’anno successivo, 
applicando una variazione percentuale pari alla media ponderata della variazione 
registrata dagli indici delle borse dell’energia elettrica di Amsterdam e di 
Francoforte nei dodici mesi precedenti. 


74.10Ai fini della ponderazione di cui al comma 74,9, si/applicano i pesi indicati nella 
tabella 14 dell’allegato n. 1. 


74.11La variazione percentuale di cui al commax74,9 si applica solo quando positiva e 
fino al limite massimo del 4% (quattro perreento) annuo. 


Articolo 75 
Energia elettrica ceduta alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 13, 
comma 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 


75.1 Sono a carico dei concessibnari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico i 
corrispettivi del servizio di trasporto ed ogni altro onere connesso all’energia 
elettrica ceduta gratuitamente alle province di Trento e Bolzano ai sensi 
dell’articolo 13, commaW/del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670. 
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Tabella 1 : 


Componente TRAS 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 

Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 

Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla Tettera g) 
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 
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Tabella 2: Componenti p1 e p3 della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione TVI, e suoi elementi, di cui all'articolo 


Componenti delle tariffe di riferimento TV1 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 pI p3 


centesimi di euro/punto di centesimi di 
prelievo per anno euro/kWh 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica - 1,210 
Altre utenze in bassa tensione 11.355,24 0,991 
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica - 0,654 
Altre utenze in media tensione 668.637,00 0,086 
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 1.946.442,60 0,059 
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 1.946.442,60 0,058; 


Elementi della componentepil 
pl (disMT) pl (disBTI) pl(cot) 


centesimi di centesimi di 
euro/punto di prelievo  curo/punto di 
per anno prelievo per anno 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 


centesimi di euro/punto di 
prelievo per anno 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica - - 
Altre utenze in bassa tensione 10.905,00 450,24 
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica - 
Altre utenze in media tensione 630.151,80 38.485,20 
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) - 1.946.442,60 
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV - 1.946.442,60 


Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 p3 (disAT) 
centesimi di 


centesimi di euro/kWh euro/KWh 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 


Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 


Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettéra g) 
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 
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Tabella 5: Durate convenzionali dei cespiti 


Fabbricati 

Linee di trasmissione 
Stazioni elettriche 

Linee di alta tensione 
Cabine primarie 

Sezioni MT e centri satellite 


Cabine secondarie 

Trasformatori cabine secondarie 

Linee di media tensione 

Linee di bassa tensione 

Prese utenti 

Limitatori e misuratori 

Misuratori elettronici relativi a punti di prelievo in bassa tensione 


Tabella 6: Componente CTR per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici 


centesimi di euro/kWh 


0,326 
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Tabella 8.1: Componenti MIS, di cui all'articolo 25 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 


centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per anno 


centesimi di 
euro/kWh 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 

Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 

Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 


Tabella 8.2: Elementi MIS (INS) delle componenti MIS, di cui all'articolo 26 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 


2.682,00 


29:878,32 
253.954,32 
253.954,32 


MISI (INS) 


MIS3(INS) 


centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per anno 


centesimi di 
euro/kWh 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 

Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 

Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV/ 


Tabella 8.3: Elementi MIS (RAC) delle componenti MIS, di cui all'articolo 26 


Tipologie di contrattò:di cui comma 2.2 


Utenze in bassa tensionedi illuminazione pubblica 

Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 

Altre utenze in. media tensione 

Utenze in alte altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 


Tabella 8.4: Elementi MIS (VER) delle componenti MIS, di cui all'articolo 26 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 

Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 

Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 
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1.164,00 
19.866,84 
243.511,44 
243.511,44 


MISI(RAC) 


MIS3(RAC) 


centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per anno 


1.035,72 
7.456,92 
7.489,32 
7.489,32 


MISI(VER) 


centesimi di 
euro/punto di 
prelievo per anno 


482,28 
2.554,56 
2.953,56 
2.953,56 


centesimi di 
euro/kWh 


MIS3(VER) 


centesimi di 
euro/kWh 
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Tabella 9: Componenti della tariffa di riferimento DI, di cui all'articolo 31 


componente c1 3 componente 03 
componente 0 


centesimi di 


centesimi di centesimi di ; centesimi di centesimi | centesimi | centesimi, | /centesimi 
; . | euro/punto di ; ; , ; 
euro/punto di euro/punto di euro/kW per di di di di 


i ì li 
prelievo per anno | prelievo per anno E anno euro/kWh | euro/kWh | euro/KWh | euro/kWh 


anno 
2.044,20 282,80 2.327,00 1.307,40 0,356 0,084 0,811 1,251 


Tabella 10 - Componente 73 della tariffa D2 


Scaglioni di consumo (kWh/anno) 
[do ]otnne | Go 
fino a euro/kWh 
901 
1801 
2641 


3541 
oltre 4440 


Tabella 11 - Componenti 71 e 72 della tariffa D2 


Componente 12 


(centesimi di (centesimi di 
euro/punto-di euro/kW per 
prelievo pet-anno) anno) 


Tabella 12 - Componenti 11, 72 e 13 della tariffa D3 


Componente t1 | Componente 12 


(centesimi di (centesimi di (centesimi di 


euro/punto di euro/kW per euro/kWh) 
prelievo per anno) anno) 


2.475,57 1.381,56 4,462 
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Tabella 13: Valori del coefficiente Kj 


Grado di concentrazione Valore di K; 


Bassa concentrazione 1,24 


Media concentrazione 0,99 


Alta concentrazione 0,78 


Tabella 14: Pesi attribuiti alle Borse europee ai fini della ponderazione di cui aleomma 74.10 


Produzioni a cui si riferiscono le forniture agevolate 
Alluminio primario 


gi 
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Allegato B 


CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI 
CONNESSIONE 


PARTE I 


DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 
dell’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, di cui all’articolo 
1 dell’Allegato A alla deliberazione 19 dicembre/ 2007, n. 333/07 e di cui 
all’articolo 1 dell’ Allegato A alla deliberazionè, 19 dicembre 2005, n. 281/05, 
come successivamente modificato e integrato) nonché le ulteriori definizioni 
formulate come segue: 


e apparecchiatura di misura è l’insìeme di apparecchiature necessarie per 
garantire l’acquisizione dei dati di misura. Comprende, tra le altre, l’insieme 
delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell’energia elettrica al 
cliente finale, atto a misurare«l’energia elettrica prelevata ed eventualmente 
dedicato ad altre funzioni cafatteristiche del punto di consegna e gli eventuali 
trasformatori di misura; 

e apparecchiature di consegna dell’energia elettrica è l’insieme delle 
apparecchiature localizzate presso il punto di prelievo, funzionali a garantire la 
fornitura di energia elettrica; 

e cabina di riferimento è la cabina di trasformazione dell’impresa distributrice 
più vicina al punto di prelievo oggetto della connessione in servizio da almeno 
cinque anni. Per\le'connessioni in media tensione è la cabina di trasformazione 
AT/MT; perde connessioni in bassa tensione è la cabina MT/BT; 

e unità di consumo è un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia 
elettricaconnessi alle reti con obbligo di connessione di terzi, anche per il 
tramite-di Tinee dirette o di reti interne d’utenza, tali che i prelievi di energia 
elettricarelativi a tale insieme siano misurabili autonomamente; 

e richiedente è il cliente finale ovvero il venditore, per conto di un cliente 
finale, che richiede l’esecuzione di una prestazione relativa al servizio di 
Connessione alle reti elettriche o l'erogazione delle altre prestazioni specifiche 
disciplinate nel presente provvedimento; 
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Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 Il presente provvedimento stabilisce: 


a) condizioni procedurali ed economiche per l’erogazione ai clienti»finali del 
servizio di connessione di unità di consumo alle reti elettriche-/in bassa 
tensione con obbligo di connessione di terzi; 

b) condizioni economiche integrative alle disposizioni di cui alla)deliberazione 
n. 281/05; 

c) condizioni procedurali ed economiche per l’erogazione alle imprese 
distributrici del servizio di connessione alle reti con ébbligo di connessione 
di terzi; 

d) condizioni procedurali ed economiche per l’erogazione di prestazioni 
specifiche quali spostamenti di impianti di rete fichiesti da clienti finali o 
altri soggetti, anche non utenti della rete, verifiche di tensione, verifiche sul 
corretto funzionamento dei gruppi di misura, richieste di attivazione e 
disattivazione, subentri, volture e cambi di fornitore. 


2.2 I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni dèhpresente provvedimento sono: 


a) Termaei soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione 
nazionale di cui all’articolo 3, comma/7, del decreto legislativo n. 79/99; 

b) le imprese distributrici; 

c)  irichiedenti. 


2.3 I soggetti gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione o di 
distribuzione adempiono alle disposizioni di cui alla parte II del presente 
provvedimento sotto il coordinamento dell’impresa distributrice competente 
nell’ambito territoriale. A tal fine, i predetti gestori concludono una convenzione 
con l’impresa distributricé competente nell’ambito territoriale. 


2.4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualità commerciale del servizio di 


cui alla Parte II del TIQE. 
PARTE II 
DISPOSIZIONFPER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI 
ELETTRICHE 
TITOLO I 


Disposizioni generali 


Articolo 3 
Presentazione di richieste di erogazione del servizio di connessione 


34h Le richieste di connessione o modifica di connessione esistente riguardanti utenze 
corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti in bassa 
tensione sono presentate all’impresa distributrice competente nell’ambito 
territoriale. 
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3.2 Oltre a quanto già previsto dall’articolo 5, comma 5.2 della deliberazione n. 
281/05, le richieste riguardanti la realizzazione o la modifica di punti di 
interconnessione tra gestori di rete sono presentate: 


a)  all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in caso di 
potenza di interconnessione inferiore a 10 MVA; 


b) a Tema in caso di potenza di interconnessione uguale o superiore ‘a 10 
MVA. 


Articolo 4 
Contenuto della richiesta 


4.1 Nellarichiesta di cui all’articolo 3 sono precisati: 


a) il fabbisogno di potenza; 
b) la tensione di alimentazione; 
c) l’ubicazione del punto di prelievo o di interconnessione. 


4.2 Nel caso di richieste riguardanti una pluralità di punti di prelievo, il richiedente è 
tenuto a fornire: 


a) documentazione progettuale dell’insediamento; 
b) numero dei punti di prelievo da connettere; 

c) la tensione di alimentazione; 

d) il fabbisogno complessivo di potenza: 


Articolo 5 
Unicità del punto di prelievo e tensione di alimentazione 


5.1 Gli impianti elettrici dei clientivfinali sono connessi alle reti con obbligo di 
connessioni di terzi in un Ainito punto per ciascuna unità immobiliare e sue 
pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.2 e nel caso di punti di 
emergenza. 


5.2. In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze domestiche in bassa 
tensione, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, può essere richiesta 
l’installazione, “di )un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente 
all’alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di 
tipo reversibile. 


5.3 Le connessioni permanenti per potenze disponibili sino a 100 kW si effettuano 
con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta del 
clientevfinale. 
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Articolo 6 
Contenuto dell’offerta per l’erogazione del servizio di connessione 


6.1 Il gestore di rete rende disponibile al richiedente un’offerta (preventivo) per 
l’erogazione del servizio di connessione contenente le informazioni©di cui al 
comma 62.3 del TIQE. 


6.2 L’ammontare del corrispettivo richiesto è calcolato ai sensi di quantò disposto nel 
presente provvedimento. Il termine di validità dell’offerta (preventivo), non è 
inferiore a tre mesi per le alimentazioni in bassa tensione e sei»mesi negli altri 
casi. 


6.3 Per le richieste di esecuzione di lavori semplici sulla rete in-bassa tensione per i 
quali il venditore sia in grado di predeterminare l’importo a carico del cliente 
finale (lavori di importo predeterminabile, di cui alla Parte II del TIQE) non si 
applica il precedente comma 6.1; in tali casi si applica la procedura prevista 
dall’articolo 64, comma 64.2 del TIQE. 


Articolo 7 
Tipologia di connessione 


7.1. Il servizio di connessione è riferibile alle seguenti tipologie: 


a) connessioni permanenti ordinarie; 
b) connessioni permanenti particolari; 
c) connessioni temporanee. 


7.2. Sono considerate tipologie permanenti particolari le connessioni relative a: 


a) installazioni non presîdiate in permanenza, situate fuori dagli abitati; 

b) insegne luminose e pubblicitarie; 

c) impianti di illuminazione di monumenti e simili; 

d) impianti di risalitàe simili; 

e) installazioni‘mobili e precarie (roulottes e simili); 

f) singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza 
anagrafica dèl proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) 
situati.oltre 2.000 metri dalla cabina media/bassa tensione di riferimento; 

g) costruzioni che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi 
o che,siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di 
mare, di lago o laguna. 


7.3. Sono considerate temporanee le connessioni la cui durata prevista è inferiore a tre 
anni, In caso di motivata richiesta la durata può essere prorogata fino a un 
massimo di sei anni. 


7.4XSono considerate tipologie permanenti ordinarie le connessioni diverse da quelle 
elencate ai punti 7.2 e 7.3. 
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Articolo 8 
Diritti e obblighi delle parti 


8.1 Conil pagamento del contributo il richiedente acquisisce il diritto all’accesso alla 
rete nei limiti della potenza disponibile. Non è consentito alcun prelievo di 
potenza oltre il limite della potenza disponibile. Qualora il cliente finale abbia 
bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al 
valore della potenza disponibile deve presentare una richiesta al gestore di rete per 
l’adeguamento della potenza disponibile. 


8.2 Il gestore di rete, in caso di sistematici prelievi di potenza eccedenti‘îtMivello della 
potenza disponibile, può procedere d’ufficio all’addebito dei\ contributi per 
l’adeguamento della medesima potenza disponibile. Di norma/si‘%eonsidera come 
sistematico il superamento del livello della potenza disponibile effettuato in 
almeno due distinti mesi nell’anno solare. 


8.3 Il gestore di rete è tenuto ad eseguire gli impianti di rete per la connessione, 
inclusa la posa delle apparecchiature di misura e di eventùali limitatori. 


8.4 Gli oneri relativi alla realizzazione di opere mutarié o manufatti comunque 
necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature dî consegna dell’energia e di 
misura sono a carico del richiedente. 


8.5 Il richiedente, fatti salvi i casi di edifici con n0mpiù di quattro unità immobiliari, 
deve altresì impegnarsi a rendere disponibili»su' specifica richiesta scritta motivata 
del gestore di rete, locali e/o porzioni di/terreno adeguati alla realizzazione delle 
eventuali cabine di trasformazione. In tal’caso il gestore della rete è tenuto a 
corrispondere al proprietario un comperiso commisurato al valore di mercato dei 
locali o dei terreni. Il gestore di ‘fete riporta nell’offerta l’ammontare del 
compenso. 


8.6 Il gestore di rete ha facoltà di installare limitatori della potenza prelevata per 
qualsiasi livello della potenza disponibile tenendo in considerazione le esigenze di 
sicurezza. 


8.7 Per potenze richieste, anchè con successive domande, fino a 30 kW, il distributore 
può installare un limitatore della potenza prelevata, fatte salve le esigenze di 
sicurezza degli impianti utilizzatori. La potenza disponibile è pari alla potenza 
richiesta complessivaaumentata del 10%. 


8.8 Per potenze richieste superiori a 30 kW il gestore di rete rende disponibile una 
potenza pari aquella richiesta. 


Articolo 9 


Localizzazione del punto di misura 


9.1, Né apparecchiature di misura devono essere installate nelle immediate vicinanze 
del punto di prelievo, in posizione accessibile per il gestore della rete anche in 
assenza del cliente finale. 
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9.2 Nel caso di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature di misura sono 
centralizzate in apposito vano. 


9.3 Nel caso di proprietà recintate le apparecchiature di misura vengono localizzate’al 
limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al 
pubblico. 


9.4 Nel caso l’installazione delle apparecchiature di misura richiedaNopere che 
ricadono nell’ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni 
devono essere messi a disposizione da parte del richiedente. 


Articolo 10 
Determinazione della distanza convenzionale 


10.1 La distanza convenzionale rilevante ai fini del/‘ealcolo del contributo di 
connessione è rilevata su planimetrie contenentiAl’ubicazione delle cabine di 
riferimento. La distanza è misurata in linea retta isometrica dal baricentro della 
cabina di riferimento fino al punto di prelievo dell’energia elettrica. 


10.2 Le planimetrie utilizzate per la determinazione delle distanze sono predisposte dal 
gestore di rete. Nelle planimetrie devono essere riportate le cabine di riferimento, 
identificate mediante la denominazione/o il numero che le contraddistingue, il 
mese e l’anno di entrata in servizio. 


10.3 La denominazione o il numero che lèveontraddistingue, il mese e l’anno di entrata 
in servizio sono riportati su apposita‘*targa posta in posizione visibile all’esterno di 
ogni cabina. 


10.4 Nei casi in cui la posizione del punto di prelievo risulti di incerta determinazione, 
il richiedente è tenuto a fornire una planimetria sulla quale sia riportata l’esatta 
localizzazione del punto di,prelievo. 


TITOLO II 


DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI PERMANENTI ORDINARIE IN 
BASSA TENSIONE 


Articolo 11 
Corrispettivi per connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione 


11.1 A g€opertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle connessioni permanenti 
ordinarie, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione 
primaria previste dalla disciplina urbanistica vigente, si applicano contributi a 
forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza 
convenzionale del punto di prelievo dalla cabina MT/BT di riferimento (quota 
distanza), riportati nella Tabella 1. 
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11.2 Qualora il cliente finale richieda all’impresa di distribuzione la realizzazione di 
una soluzione per la connessione diversa dalla soluzione di cui comma 6.1, il 
maggior costo è a carico del richiedente. 


11.3 Qualora l’impresa di distribuzione non possa realizzare la soluzione di minimo 
tecnico, di cui al comma 6.1, per imposizione di vincoli da parte delle Autorità 
competenti, la quota distanza è raddoppiata. Nell’offerta (preventivo) l’imprésà)di 
distribuzione rende conto al richiedente di tali vincoli. 


11.4 Nel caso di richieste di aumento della potenza disponibile è addebitata. ta sola 
quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto_à’ quella 
precedentemente sottoscritta, applicando i contributi riportati nella Fabella 1. 


11.5 In relazione a ciascuna nuova connessione o richiesta di aumento di potenza, è 
inoltre applicato un contributo in quota fissa, a copeîtuta degli oneri 
amministrativi, fissato nella Tabella 2. 


11.6 Al richiedente non possono essere imposti oneri ulteriori a quelli previsti dal 
presente articolo. 


Articolo 12 
Disposizioni per le connessiòni plurime 


12.1 Nel caso di richieste di connessione relative a edifici con più di due unità 
immobiliari nuovi o ristrutturati, qualofa4sia stata richiesta la rimozione degli 
impianti preesistenti destinati alla conségna e alla misura, i contributi sono 
calcolati considerando, oltre ad una potenza disponibile di 3,3 kW per punto di 
prelievo, un ulteriore punto di prelievo con potenza disponibile secondo richiesta 
per i servizi generali di ciascunedificio. I valori indicati costituiscono potenza 
disponibile per ciascuna unità immobiliare e per i servizi generali. 


12.2 Nel caso in cui l’elettrificazione di centri residenziali, di aree lottizzate, di aree 
destinate a pluralità di insédiamenti industriali, artigianali e commerciali avvenga 
anteriormente alla connessione dei singoli clienti finali, anche se sia necessario 
realizzare opere di urbanizzazione primaria, il richiedente è tenuto a corrispondere 
al distributore, per cîascun punto di prelievo previsto, gli importi relativi alla 
quota distanza. All'atto della connessione i singoli clienti finali sono tenuti a 
corrispondere l’importo relativo alla quota potenza di cui alla Tabella 1 oltre ad un 
contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 
2. Ciascuna, unità immobiliare aggiuntiva è equiparata ad un nuova connessione. 


12.3 Nei casi di elèttrificazione di insediamenti dei piani di zona dell’edilizia popolare 
sovvenzionata, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il versamento del 
contributo può essere effettuato alla realizzazione dei singoli insediamenti anche 
in riferimento agli importi relativi alla quota distanza. 


12.4 Sono considerate nuove connessioni le unità immobiliari aggiuntive rispetto a 
quelle inizialmente previste per i nuovi edifici e quelle che derivano da 
ampliamenti o frazionamenti di edifici già connessi. 
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Articolo 13 
Disposizioni particolari per le connessioni di clienti finali domestici in bassa tensione 


13.1 Per la connessione di clienti domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica, 
con potenza disponibile fino a 3,3 kW, oltre alla quota potenza, è applicata la 
quota fissa di cui alla Tabella 1, lettera a). In caso di distanza superiore ai 200 
metri, a fronte di una successiva richiesta per una potenza disponibile”superiore 
3,3 kW, il gestore della rete può chiedere il pagamento della differenza tra la 
quota distanza già versata e l’importo corrispondente alla distanz&effettiva. 


TITOLO II 


DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI PERMANENTI ORDINARIE IN 
MEDIA TENSIONE 


Articolo 14 
Obblighi specifici del richiedente una‘\cormessione in media tensione 


14.1 Il richiedente una connessione in media\fensione è tenuto a realizzare la propria 
cabina di trasformazione media/bassà, tensione sulla base delle prescrizioni del 
distributore. 


14.2 Il richiedente è tenuto a renderé disponibile al gestore di rete un locale, con 
agevole accesso da strada ‘aperta al pubblico, per l’installazione delle 
apparecchiature di consegnadell’energia e di misura. 


Articolo 15 
Contributi per connessioni permanenti ordinarie in media tensione 


15.1 A copertura»dei costi sostenuti per la realizzazione delle connessioni permanenti 
ordinarie, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione 
primaria previste dalla disciplina urbanistica vigente, si applicano contributi a 
forfait Commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza 
convenzionale del punto di prelievo dalla cabina AT/MT di riferimento (quota 
distanza), riportati nella Tabella 3. 


15.2 Nel’caso di richieste di aumento della potenza disponibile è addebitata la sola 
quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella 
precedentemente sottoscritta, applicando i contributi riportati nella Tabella 3. 
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15.3 In relazione a ciascuna nuova connessione o richiesta di aumento di potenza, è 
inoltre applicato un contributo in quota fissa, a copertura degli oneri 
amministrativi, fissato nella Tabella 2. 


Articolo 16 
Disposizioni per le connessioni plurime 


16.1 Nel caso in cui l’elettrificazione di aree destinate a pluralità diNnsediamenti 
industriali, artigianali e commerciali avvenga anteriormente alla‘\connessione dei 
singoli clienti finali, anche se è necessario realizzare opere divurbanizzazione 
primaria, il richiedente è tenuto a corrispondere al gestore dellà rete, per ciascun 
punto di fornitura previsto, gli importi relativi alla quota distanza. All’atto della 
connessione i singoli clienti finali corrisponderanno l’importo relativo alla quota 
potenza di cui alla Tabella 3, oltre ad un contributo iniquota fissa, a copertura 
degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2. allacciamento di punti di 
prelievo aggiuntivi è considerata una nuova connessione. 


Articolo 17 
Passaggi di tensione 


17.1 Il contributo di connessione per i clienti/già alimentati in bassa tensione per i quali 
si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, è pari alla 
componente in quota fissa di cui alla)Tabella 4 e alla componente in quota potenza 
di cui alla Tabella 3. La componènte in quota potenza è applicata secondo 1 criteri 
di cui al comma 15.2. 


17.2 Oltre ai contributi di cui alkcomma 17.1, è inoltre applicato un contributo in quota 
fissa, a copertura degli ohervamministrativi, fissato nella Tabella 2. 


TITOLO IV 


DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI TEMPORANEE IN MEDIA E BASSA 
TENSIONE 


Articolo 18 
Corrispettivi per connessioni temporanee in bassa tensione 


18.1 Alle richieste di connessione temporanea alla rete che non comportino la 


realizzazione di una cabina di trasformazione media/bassa tensione si applicano i 
contributi riportati nella Tabella 5, lettera a). 
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18.2 Alle richieste di connessione temporanea alla rete che comportino la realizzazione 
di una cabina di trasformazione media/bassa tensione si applicano i contributi 
riportati nella Tabella 5, lettera b). 


18.3 Si applicano i contributi riportati nella Tabella 5, lettera c) alle richieste di 
connessione temporanea alla rete che non comportino realizzazioni%di nuovi 
impianti o il potenziamento di quelli esistenti: 


a) relative a spettacoli viaggianti e simili; 

b) realizzate in occasioni di manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, 
religiose, sportive, teatrali e simili; 

c) relative a riprese cinematografiche, televisive e simili. 


18.4 Per ciascuna operazione di connessione e di distacco’ esèguita dietro esplicita 
richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti è dovuto un 
supplemento di cui alla Tabella 5, lettera d). 


18.5 Per ogni connessione di cui al presente articolo è altresì dovuto un contributo in 
quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2. 


Articolo 19 
Corrispettivi per connessioni temporanee in media tensione 


19.1 Alle richieste di connessione temporanea alla rete in media tensione si applicano i 
contributi riportati in Tabella 6, letteràa). 


19.2 Per ciascuna operazione di allacciamento e di distacco eseguita dietro esplicita 
richiesta fuori orario di lavoro/in aggiunta ai contributi predetti, è dovuto un 
supplemento di cui alla Tabella 6, lettera b). 


19.3 Per ogni connessione di ui, al presente articolo è altresì dovuto un contributo in 
quota fissa, a copertura(degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2. 


TITOLO V 


DISPOSIZIONIVIN MATERIA DI CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI 
COSTI DELLE CONNESSIONI PERMANENTI PARTICOLARI 


Articolo 20 
Contributi per le connessioni permanenti particolari 


20.1 Nel caso di connessioni particolari di cui al comma 7.2 il contributo per la 
connessione è pari al costo documentato dei materiali a pié d’opera e della 
manodopera oltre alle spese generali, assunte pari al 20% degli importi predetti. 


20.2" Le connessioni relative ad installazioni mobili o precarie di cui al comma 7.2, 
lettera e), situate nei centri abitati e provviste di concessione di occupazione di 
suolo pubblico, sono regolate dalle disposizioni previste per le connessioni 
permanenti ordinarie. 
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Articolo 21 
Alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale 


21.1 Nel caso di connessioni particolari il gestore della rete, in luogo di allacciare un 
impianto elettrico alla propria rete, può optare per l’alimentazione tramite=un 
impianto di generazione locale, utilizzando, ove possibile, impianti alimentati\da 
fonti rinnovabili. In questi casi si applicano i contributi di cui alla Tabella 7. 


21.2 Oltre ai contributi di cui al comma 21.1, è inoltre applicato un contributo ih quota 
fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2. 


TITOLO VI 


CONNESSIONI IN ALTA TENSIONE 


Articolo 22 
Contributi per le connessioni in alta tensione 


22.1 Nei casi di connessione in alta tensione il contributo è fissato nella misura del 
50% della spesa relativa alla realizzazione’ degli impianti di rete per la 
connessione. 


22.2 Per spesa relativa, di cui al precedente comma 22.1, si intende il costo sostenuto 
per i materiali a pié d’opera e per la manodopera oltre alle spese generali, assunte 
pari al 20% del costo sostenuto. 


22.3 Il costo sostenuto per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione 
viene determinato con riferimento’a tutte le opere necessarie alla connessione, ivi 
comprese quelle anticipate dal distributore, da imputare pro quota in proporzione 
alla potenza disponibile per.il richiedente, purché relativa ad impianti allo stesso 
livello di tensione al quale-viene effettuata la fornitura. 


22.4 Per la quota parte di Costi anticipati dal distributore, quest’ultimo è tenuto a 
fornire evidenza dei costi totali sostenuti, del criterio di ripartizione dei medesimi 
e della quota parte hon ancora coperta da contributi pregressi. 
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TITOLO VII 


DISCIPLINA DELLA INTERCONNESSIONE TRA RETI 


Articolo 23 
Criteri per la ripartizione dei costi tra i gestori di rete 


23.1 Nel caso di richieste di realizzazione di impianti per l’interconnessione tra reti, il 
richiedente è tenuto a coprire il costo sostenuto per la realizzazione degli impianti 
per la connessione. 


23.2 Il costo è pari ai costi documentati dei materiali a pié d’opera e della manodopera 
oltre alle spese generali, assunte pari al 20% degli impofti predetti. 


23.3 Nel caso in cui il punto di interconnessione sia*funzionale alle esigenze di 
entrambi i gestori di rete, l’onere è ripartito equamente-tra i medesimi gestori. 


PARTE HI 


ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE 


Articolo 24 
Disattivazione e riattivazione della fornitura per morosità e riallacciamento di utenze 
stagionali 


24.1 Per la disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità, 
nonché per il riallacCiamento e distacco delle utenze stagionali a carattere 
ricorrente si applica il*eontributo in quota fissa riportato in Tabella 8, lettera a). Il 
contributo in quota“fissa riportato in Tabella 8, lettera a) è ridotto del 50% nel 
caso di utenze giàxpredisposte per la telegestione. 


Articolo 25 
Volture, subentri e cambi di fornitore 


25.1 Perle richieste di voltura, subentro, cambi di fornitore si applica il contributo in 
quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, stabilito nella Tabella 2. 
25.2 Pèr i cambi di fornitore è prevista una franchigia di una richiesta per anno solare. 


253, Nessun contributo è dovuto per il rientro del cliente finale nel servizio di maggior 
tutela o nel servizio di salvaguardia. 
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Articolo 26 
Richieste di spostamento di gruppi di misura 


26.1 Per le richieste di spostamento dei gruppi di misura entro un raggio di dieci metri 
dalla precedente ubicazione è prevista l’applicazione del contributo in quota fissà 
stabilito nella Tabella 8, lettera b). 


26.2 Per le richieste di spostamento dei gruppi di misura per distanze superiori va dieci 
metri è previsto l’addebito della spesa, pari al costo documentato dei materiali a 
pié d’opera e della manodopera oltre alle spese generali, assunte_pari al 20 
percento degli importi predetti. 


Articolo 27 
Richieste di spostamento di impianti di rete 


27.1 Per le richieste di spostamento di impianti di rete, con-oneri a carico del 
richiedente, è dovuto il rimborso della spesa relativa parivabcosto documentato dei 
materiali a pié d’opera e della manodopera oltre alle spese generali, assunte pari al 
20 percento degli importi predetti. 


Articolo 28 
Richieste di verifica sul corretto funziondinento del gruppo di misura 


28.1 Per le richieste di verifica del corretto’ funzionamento del gruppo di misura è 
dovuto il contributo in quota fissa di cui alla Tabella 8, lettera c), qualora il 
gruppo di misura risulti, a seguito‘della verifica, correttamente funzionante. 


Articolo 29 
Richieste di verifica della tensione di alimentazione 


29.1 Per le richieste di verifica del livello della tensione di alimentazione è dovuto il 
contributo in quotaxfissa stabilito nella Tabella $, lettera d), qualora il livello della 
tensione risulti, a-seguito della verifica, conforme rispetto ai limiti previsti dalla 
normativa tecnica: 


Articolo 30 
Corrispettivo per le attività a preventivo 


30.1 Il richtedente un servizio di connessione valutato a preventivo è tenuto al 
pagamento di un anticipo dei contributi, come fissato nella Tabella 9, a garanzia 
delle attività di progettazione e sopralluogo, da scontare a buon esito della 
richiesta. 
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PARTE IV 
DISPOSIZIONI FINALI 


Articolo 31 
Trasparenza contabile 


31.1 Il gestore di rete è tenuto a dare separata evidenza contabile ai contributi per le 
connessioni e ai corrispettivi per le prestazioni specifiche disciplinate dal presente 
provvedimento. Le registrazioni contabili devono altresì consentire la separata 
evidenza degli importi relativi a contributi in quota fissa a ycopertura di costi 
amministrativi. 


ai 
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Tabella 1 Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 
bassa tensione 


a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di 
riferimento (Quota distanza) 


Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione 
superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla 92,85 Euro 
cabina di riferimento, fino a 700 metri 


Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione 
superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla 185,22 Euro 
cabina di riferimento, fino a 1.200 metri 
Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione 
superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla 370,45 Euro 
cabina di riferimento 


b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota 


69,6377 Euro/kW 
potenza) 


Tabella 2 Contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi 


Importo unitario dei contributi in quota 


; » De LS 27,00 E 
fissa a copertura di oneri amministrativi n, abi 


Tabella 3 Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 
media tensione 


a) Per distanza tra il punto-di prelievo e la cabina di 
riferimento (Quota distanza) 


Quota fissa 464,24 Euro 


Quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione 
superiore a(50 metri eccedenti la distanza di 1000 metri dalla 46,42 Euro 
cabina di riferimento 


b) Per ogni\kW di potenza messo a disposizione (Quota 


55,4258 Euro/kW 
potenza) 
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Tabella 4 Contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensioné 


Importo unitario dei contributi in quota 
fissa per il passaggio dalla bassa alla 437,24 Euro 
media tensione 


Tabella 5 Contributi per connessioni temporanee in bassa tensione 


a) Per richieste di connessione che non 
comportino la realizzazione di una cabina 18,4752 Euto/kW 
MT/BT 


b) Per richieste di connessione che comportino 
la realizzazione di una cabina MT/BT ai 


c) Per richieste di connessione relative a 
spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste 
patronali, popolari, politiche, religiose, 
sportive, teatrali, riprese cinematografiche, 
televisive e simili: 


er potenze impegnate fino a 3 kW 
EE BE 31,27 Euro 


per potenze impegnate da oltre 3 kW 
fino a 30 KW 50,20 Euro 


per potenze impegnate daroltre 30 KW 
fino a 100 kW 88.12 Euro 


per potenze impegnate oltre 100 kW 126,02 Euro 


d) Supplemento per operazioni di connessione 
e di distacco eseguite, dietro esplicita richiesta, 18,47 Euro 
fuori orario di lavoro 
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Tabella 6 Contributi per connessioni temporanee in media tensione 


a) Contributo unitario per ogni kW di potenza 
messo a disposizione 


55,4258 Euro/kW 


b) Supplemento per operazioni di connessione 
e di distacco eseguite, dietro esplicita richiesta, 18,47 Euro 
fuori orario di lavoro 


Tabella 7 Contributi per alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale 


Corrispettivo per ogni kW di potenza messa a disposizione 69,1638 Euro/kW 


Quota fissa 477,05 Euro 


Tabella 8 Contributi per altre prestazioni specifiche 
a) Contributo per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità, 

: 3 : . 5 : E 27,00 Euro 
riallacciamento e distacco di utenze stagionali a carattere ricorrente 


b) Contributo per richieste di spostamento dei &ruppi di misura entro un 
Noe : sca 200,00 Euro 
raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione 


c) Contributo per richieste di verifica del corretto funzionamento del 
Ca 50,00 Euro 
gruppo di misura 


d) Contributo per richieste di verifica della tensione di alimentazione 150,00 Euro 


Tabella 9 Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo 


Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo | 100,00 Euro 
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DELIBERAZIONE 29 dicembre 2007. 


Prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV) nell’ambito del servizio di maggior>tutela e conse- 
guente la remunerazione agli esercenti la maggior tutela. Modificazioni della deliberazione dell’Autorità per*l’energia elettrica e 


il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV). (Deliberazione n. 349/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 dicembre 2007 


Visti: 


la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 
2003; 

la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del deereto legge 18 giugno 2007, 
n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione Vdivdisposizioni comunitarie in 
materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia (di seguito: legge n. 125/07). 


la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l’Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06/è sliccessive modificazioni e integrazioni 
(di seguito deliberazione n. 111/06); 

la deliberazione dell’ Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07; 

il Testo integrato delle disposizioni”dell’ Autorità per l’erogazione dei servizi di 
vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali 
ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione 
dell’ Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e 
integrato (di seguito: TIV); 

la deliberazione dell’ Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione 
n. 208/07); 

la deliberazione <dell’ Autorità 27 settembre 2007, n. 240/07 (di seguito: 
deliberazione n./240/07); 

il Testo integrato) delle disposizioni dell’ Autorità in ordine alla determinazione 
convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica 
corrispondente ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria, approvato 
con deliberazione dell’ Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07 (di seguito: TILP); 
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e il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, 
misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 — 2011, 
approvato con deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2007 n. 333/07; 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas 
per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica — Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberaziohe 
dell’ Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07; 

e il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, ‘“Orieatamenti 
per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i)diversi 
attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato” (di seguito»=documento 
per la consultazione 12 marzo 2007); 

e il documento per la consultazione 26 novembre 2007, atto n. 46/07} “Schema di 
testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura 
e vendita dell’energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2001 Terzo 
documento per la consultazione”; 

e il documento per la consultazione 30 novembre 2007, attom. 47/07, “Tariffe per 
l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione»e misura dell’energia 
elettrica per il periodo 2008-2011 Orientamenti finali®; 

e il documento per la consultazione 30 novembre 2007, atto n. 48/07, 
“Commercializzazione di energia elettrica e gasmaturale nei mercati al dettaglio: 
orientamenti in tema di prezzi di commercializzazione nella vendita nell’ambito 
dei servizi di tutela e della remunerazione delle'attività di commercializzazione 
nei medesimi servizi” (di seguito: documentoper la consultazione 30 novembre 
2007). 


Considerato che: 

e la legge n. 125/07 prevede che, a/decorrere dall’1 luglio 2007, l’attività di 
distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 
100'000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto 
all'attività di vendita e chestalî imprese distributrici debbano costituire entro 
centottanta giorni dalla dataxdi entrata in vigore della medesima legge, una o più 
apposite società per azioni-alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e 
le passività relativi all'attività di vendita; 

e la medesima legge prevede che il servizio di maggior tutela sia erogato dalle 
imprese di distribuziofie, attraverso apposite società di vendita ai sensi di quanto 
espresso al precedente alinea, e che il soggetto titolare del servizio si 
approvvigioni*dell’energia elettrica dalla società Acquirente Unico Spa (di 
seguito: Acquirente unico), che continua ad essere garante della fornitura ai 
clienti ammessi al servizio di maggior tutela, ma che non svolge direttamente 
l’attivitàdi tommercializzazione; 

e l’articolov7 del TIV definisce le condizioni economiche che l’esercente la 
maggior tutela deve offrire ai clienti ai quali eroga tale servizio e che tra le 
condizioni economiche è compreso il corrispettivo PCV (prezzo 
cOmmercializzazione vendita); 

e la remunerazione dell’attività di commercializzazione nella vendita al dettaglio 
agli esercenti la maggior tutela è attualmente definita attraverso l’applicazione 
del corrispettivo PCV che, con riferimento al secondo semestre del 2007, è stato 
transitoriamente fissato ad un livello pari alla previgente componente a copertura 
dei costi di commercializzazione dell’attività di vendita ai clienti dell’allora 
mercato vincolato (componente COV); 
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e conle deliberazioni n. 208/07 e n. 240/07 l’ Autorità ha avviato un procedimento 
per la definizione delle modalità di remunerazione dell’attività di 
commercializzazione nella vendita al dettaglio di energia elettrica e di ‘gas 
naturale, sia in termini di riconoscimento del livello dei costi per i soggetti 
esercenti, sia in termini di articolazione del corrispettivo da applicare ai clienti 
finali rientranti nei sistemi di tutela a copertura di tali costi. 


Considerato, inoltre, che: 

e conil documento per la consultazione 30 novembre 2007 1° Autoritàha illustrato 
i propri orientamenti circa la regolazione economica per quanto attiene alla 
definizione del corrispettivo PCV che gli esercenti devono applicare ai clienti in 
maggior tutela, nonché gli aspetti di remunerazione dei costi sostenuti dai 
medesimi esercenti la maggior tutela per l’attività di ‘eommercializzazione, 
prevedendo in particolare che: 

- il corrispettivo PCV venga determinato sulla base>di criteri di mercato e 
commisurato alla remunerazione che dovrebbericevere un soggetto attivo 
nella vendita di energia elettrica nel mercato-libero non integrato nella 
filiera elettrica; 

- i criteri di determinazione del corrispettivo PCV debbano essere tali da non 
alterare la concorrenza o creare potenziali barriere alla scelta dei venditori 
nel mercato libero, da garantire parità di trattamento tra i clienti aventi le 
medesime caratteristiche, indiperideitemente dal servizio erogato, e da 
trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo all’attività di 
commercializzazione; 

- debba essere assicurata agli\esercenti la maggior tutela una congrua 
remunerazione riferita ai cost? efficienti per lo svolgimento dell’attività di 
commercializzazione relativamente al servizio erogato; 

e con il medesimo documento per la consultazione 30 novembre 2007 1’ Autorità 
ha proposto: 

- un assetto in cui;, Cen riferimento ai clienti di piccola dimensione, il 
venditore risulti/l’ùmico soggetto che si interfaccia con il cliente finale, con 
riferimento actutti i rapporti commerciali e alla richiesta di prestazioni 
anche relative” a interventi di natura tecnica che richiedono il 
coinvolgimento dell’impresa distributrice, salvo gli interventi riguardanti i 
guasti e.letemergenze; 

- un intervallo per il livello del corrispettivo PCV, differenziato per ciascuna 
tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, definito 
sulla base di informazioni relative ai costi per servire i clienti di piccola 
dimensione raccolte presso alcuni venditori sul mercato libero, tenendo 
conto delle funzioni svolte nell’ambito dell’attività di commercializzazione 
nel mercato libero e, per ciascuna funzione, del tipo di investimento 
richiesto e della natura di costo (fisso o variabile); 

- un intervallo per il livello della remunerazione degli esercenti la maggior 
tutela con l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell’equilibrio 
economico-finanziario di tali soggetti; e che tale livello, anche in relazione 
ad alcune criticità ed incertezze sui dati raccolti, sia definito 
esclusivamente sulla base dei dati 2006 senza previsione di aggiornamento 
dei meccanismi di price cap per riportare tali dati all’anno 2008, 
prevedendo comunque un'articolazione della remunerazione in una quota 
fissa e in una quota dipendente dalla quantità di energia elettrica venduta, 
sulla base delle percentuali di costi variabili evidenziata dagli esercenti la 
maggior tutela; 

- di prevedere una verifica degli eventuali squilibri tra costo, definito sulla 
base delle rilevazioni contabili, e remunerazione a copertura dei costi 
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commerciali degli esercenti la maggior tutela, prevedendo opportuni 
meccanismi di compensazione per riportare il livello della remunerazione 
ai costi determinati sulla base dei dati di consuntivo dell’anno 2008, nei 
casi in cui i ricavi risultino superiori/inferiori ad una soglia, 
orientativamente fissata pari al 5%; 

- di valutare, in un’ottica di lungo periodo, la necessità di definire opportuni 
meccanismi di compensazione per gli esercenti la maggior tutela ‘che 
hanno costituito apposite società separate, nei casi in cui il numero dipunti 
di prelievo dei clienti serviti in maggior tutela diminùisca 
progressivamente fino ad un livello tale da non garantire la copertùra dei 
costi fissi; 

- che la differenza tra i ricavi conseguiti dall’esercente la Maggior tutela 
dall’applicazione del corrispettivo PCV e la remunerazione riconosciuta 
per l’erogazione del servizio, sia destinata ad un appositò-fondo a beneficio 
di tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela; indipendentemente 
dall’appartenenza ai regimi di tutela o al mercato libero; 

e dall’esame delle risposte al documento per la consultazione 30 novembre 2007 è 
emerso: 

- una generale condivisione della proposta di ‘assetto che prevede, con 
riferimento ai clienti di piccola dimensionè il venditore come unico 
soggetto che si interfaccia con il cliente finale in merito a tutte le richieste 
di prestazione, ad eccezione degli aspetti )connessi alla segnalazione di 
guasti ed emergenze; la maggior parte degli operatori ha sottolineato come 
tale assetto debba essere implementato prestando particolare attenzione 
alla corretta definizione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel 
mercato; 

- una generale condivisione circa/la completezza della descrizione svolta 
dall’Autorità sulle funzioni svolte nell’ambito dell’attività di 
commercializzazione nella.vendita; 

- la necessità di tenere maggiormente in considerazione il rischio creditizio, 
sia nei livelli di PCV, sia nei livelli di remunerazione riconosciuti ai 
soggetti esercenti il Servizio di maggior tutela, con particolare riferimento 
al rischio di mancato incasso dovuto all’aumento della variabilità del 
numero dei clienti, serviti in un mercato liberalizzato ed alla completa 
definizione della fegolazione in materia di morosità del cliente finale, 
attraverso il rieonoscimento della voce di costo relativa alla svalutazione 
dei crediti; 

- l’esigenzan manifestata da alcuni operatori, di rendere omogenea 
l’articolazione dei livelli di remunerazione riconosciuti agli esercenti la 
maggiorrtutela con l’articolazione dei livelli di PCV, prevedendo una 
componente solo in quota fissa. 


Considerato,.inoltre, che: 

e il livello di remunerazione degli esercenti la maggior tutela deve essere definito 
sulla base dei costi operativi, tra cui il costo del personale, i costi per servizi e 
gliammortamenti, calcolati secondo criteri economico-tecnici, e di una congrua 
remunerazione del capitale investito; 

e.” il livello del tasso di remunerazione, determinato come media ponderata del 
tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (Weighted 
Average Cost of Capital, WACC), deve essere fissato sulla base del rischio 
sistematico dell’attività che comprende principalmente il rischio creditizio e, 
conseguentemente, deve essere fissato scontando l’eventuale riconoscimento 
esplicito della voce di costo relativa alla svalutazione dei crediti. 
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Considerato, infine, che: 

e l’articolol, comma 1 della legge n. 125/07 dispone che l’Autorità definisca le 
modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l’accesso tempestivo e non, 
discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall’attività di misura, relativi ai 
consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la 
formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitàra; 

e il TIV agli articoli 18 e 25 ha posto in capo alle imprese distributrici obblighi di 
messa a disposizione, per via informatica, dei dati necessari alla gestione dei 
rapporti di fornitura agli utenti del trasporto per i punti di prelievosnon trattati 
orari; 

e il TIVall’articolo 25 ha stabilito che, a valere dall’1 luglio 2007,;Sî applichino al 
servizio di maggior tutela le disposizioni dell’ Autorità in vigore fino al 30 
giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato; conseguentemente, in 
particolare, tutti i punti di prelievo ricompresi nel servizio di salvaguardia sono 
trattati orari; 

e il TILP all’articolo 4 ha stabilito che, dall’1 aprile/2008, anche tutti i punti di 
prelievo di bassa tensione con potenza disponibile Maggiore di 55 KW dotati di 
misuratore orario 0 di misuratore elettronico siane-trattati orari, a prescindere dal 
servizio di vendita usufruito; 

e il venditore è controparte acquirente del contratto di trasporto con l’impresa 
distributrice, laddove il titolare del punto divprelievo ha dato mandato senza 
rappresentanza alla sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento al 
proprio venditore; 

e la normativa vigente non prevede ‘esplicitamente la messa a disposizione al 
venditore delle misure di prelievo Mensile dei punti trattati orari necessarie per 
la gestione dei contratti di fofnitura, segnatamente per la fatturazione del 
servizio di trasporto; 

e nelle condizioni di cui ai precedenti alinea, il venditore ha titolo a ricevere i dati 
di misura in quanto utente del trasporto e del dispacciamento con riferimento al 
punto di prelievo; l’accesso a tali dati deve essere garantito al venditore e le 
modalità per tale accesso)devono quindi essere tali da facilitare l’acquisizione 
dei dati da parte del medésimo venditore, in particolare in presenza di un elevato 
numero di punti di/prelievo afferenti al medesimo venditore; 

e nel documento per la consultazione 12 marzo 2007 è stata illustrata una 
soluzione di carattere transitorio, in vista di una ridefinizione unitaria dei flussi 
informativi nell’ambito dell’aggregazione delle misure, che permetta un accesso 
efficiente con-modalità informatica ad ogni venditore utente del trasporto ai dati 
registrativnel mese precedente dai punti di prelievo trattati orari, eventualmente 
con aecesso autorizzato unificato per tutti i punti di prelievo nella propria 
competenza in caso di utilizzo di portale web; 

e le fisposte al documento di consultazione hanno evidenziato un consenso 
pressoché unanime alla soluzione di carattere transitorio dell’ Autorità di cui al 
precedente alinea da parte degli operatori della vendita e la fattibilità di essa da 
parte della maggioranza delle imprese distributrici. 


Ritenuto che sia opportuno: 

e definire un corrispettivo PCV per la commercializzazione dell’attività di vendita 
nell’ambito del servizio di maggior tutela ad un livello allineato ai costi 
sostenuti da un venditore nel mercato libero; 

e differenziare il corrispettivo PCV in funzione della tipologia dei clienti serviti ed 
articolarlo in un’unica componente espressa in centesimi di euro per punto di 
prelievo per anno per tutte le tipologie contrattuali diverse dai punti di prelievo 
in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica ed in centesimi di euro per 
kWh per tale tipologia contrattuale. 
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Ritenuto, inoltre, che sia opportuno: 

e ai fini della remunerazione degli esercenti la maggior tutela: 

- determinare il valore del capitale circolante netto in modo convenzionale; 

- includere tra la remunerazione, con esclusivo riferimento all’anno 2008, la 
voce di costo relativa alla svalutazione dei crediti, attraverso una 
quantificazione convenzionale del livello come percentuale del fatturato ifî 
linea con gli standard internazionali, anche in considerazione 
dell’evoluzione della regolazione della morosità dei clienti finali; 

- fissare il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto “ad Xn 
livello pari al 7%, anche in considerazione del riconoscimento délla voce 
di costo relativa alla svalutazione dei crediti di cui al precedente alinea; 

e definire, per le imprese distributrici che erogano direttamente il ‘servizio di 
maggior tutela, una specifica remunerazione che tiene conto delle Sinergie legate 
all’erogazione contestuale dei servizi di maggior tutela e di distribùzione; 

e prevedere un’articolazione dei corrispettivi fissati per ciascun esercente a 
remunerazione dell’attività di commercializzazione conforme, all’articolazione 
del corrispettivo PCV; 

e prevedere al termine dell’anno 2008, per gli esercenti la.maggior tutela diversi 
dalle imprese distributrici, un meccanismo di compensazione per riportare il 
livello della remunerazione definita sulla base dei costidi consuntivo, qualora si 
verifichino situazioni di squilibrio tra i ricavi è i costi da riconoscere, 
determinati sulla base delle rilevazioni contabilixtali da generare una differenza 
superiore al 5%, e che tale meccanismo) sia definito con successivo 
provvedimento; 

e definire con successivo provvedimento,Mny relazione all’incertezza dei dati 
analizzati e all’evoluzione del processo, ‘di liberalizzazione le modalità di 
fissazione dei meccanismi automatici diraggiornamento annuale del livello di 
remunerazione degli esercenti la maggior tutela, nonché dei meccanismi di 
compensazione nei casi in cui il numero di punti di prelievo dei clienti serviti in 
maggior tutela diminuisca progressivamente fino ad un livello tale da non 
consentire la copertura dei costi.fissi. 


Ritenuto, inoltre, che sia opportuno: 

e definire il meccanismo di)restituzione tra i ricavi conseguiti dall’applicazione del 
corrispettivo PCV e l’ammontare della remunerazione riconosciuta all’esercente 
la maggior tutela, prevedendo: 

- una specifica\componente delle condizioni economiche che gli esercenti la 
maggior tutela applicano ai clienti finali, differenziata per ciascuna 
tipologia-cOntrattuale e, con riferimento ai clienti domestici, per scaglioni 
di consumo; 

- che giascun esercente la maggior tutela versi alla Cassa Conguaglio del 
settore elettrico (di seguito: Cassa) la differenza tra il gettito conseguito 
dall’applicazione del corrispettivo PCV, al netto dell'ammontare derivante 
dall’applicazione della componente di cui al precedente alinea, e la 
femunerazione riconosciuta; 

4 che Terna versi a ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione 
dell’ Acquirente unico, una specifica componente applicata ai punti di 
prelievo alimentati in bassa tensione sul mercato libero ad eccezione dei 
punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia; 

- che la Cassa provveda ad erogare a Terna l’ammontare corrispondente 
all’applicazione della componente di cui al precedente alinea. 
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Ritenuto, infine, che sia opportuno: 

e che le imprese distributrici predispongano procedure informatiche che 
permettano ai venditori utenti del trasporto di poter accedere in modo efficiente 
ai medesimi dati dei punti di prelievo che le medesime imprese distributrici 
rendono disponibili ai titolari dei punti di prelievo ai sensi del TIT; 

e modificare il TIV e la deliberazione n. 111/06 al fine di recepire quanto previsto 
dal presente provvedimento. 


DELIBERA 


1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV: 

a) all’articolo 1, comma 1 è eliminata la seguente frase “alla deliberazione 
dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e 
modificato, ed all’ Allegato A”; 

b) all’articolo 1, comma 1 sono aggiunte le seguenti definizioni: 

“e componente DISPgr è la componente di udispacciamento, espressa in 
centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a 
restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione 
applicata a tutti i clienti finali aventi dirittovalla maggior tutela; 

e componente RCV (remunerazione commercializzazione vendita) è il 
corrispettivo, espresso in centesimi? di euro/kWh o in centesimi di 
euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione 
sostenuti dall’esercente la maggiOr tutela se tale esercente opera attraverso 
una società separata dall’impresa.distributrice nei casi in cui l’ambito servito 
ricomprende più di 100'000 chienti finali; 

e componente RCV; (remunerazione commercializzazione vendita 
imprese integrate) è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh e in 
centesimi di euro/punto’ di prelievo/anno, a copertura dei costi di 
commercializzazione; sostenuti dall’esercente la maggior tutela se tale 
esercente è l’impresa distributrice nei casi in cui l’ambito servito 
ricomprende nonpiù di 100'000 clienti finali;” 

c) all’articolo 1, comma I la definizione di corrispettivo PCV è sostituita con la 
seguente: 

“e corrispettivo. PCV (prezzo commercializzazione vendita) è il 
corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kKWh e in centesimi di euro/punto 
di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un 
operatore sul mercato libero;” 

d) all’artieclo), comma 1 è introdotto il seguente riferimento normativo: 

“e leggèn. 125/07 è la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 di conversione del 
decreto-legge 18 giugno 2007;” 

e) alkarticolo 1, comma 1 il riferimento normativo decreto-legge 18 giugno 2007 è 
sostituito dal seguente: 

“e decreto-legge 18 giugno 2007 è il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante 
“Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di 
liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito in legge con la legge n. 
125/07;” 

f) all’articolo 1, comma 1 il riferimento al TIT è sostituito dal seguente: 

“e TIT (Testo integrato trasporto) è il Testo integrato delle disposizioni 
dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di 
regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell’ Autorità, 
n. 348/07;” 

g) all’articolo 7, comma 1 è aggiunta la seguente lettera ec): 

“e) la componente DISPgr.” 


adele 
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h) l’articolo 7, comma 5 è sostituito dal seguente: 
“7.5 Il parametro 4 È pari a: 
A=1+ fp 
dove fp è il fattore percentuale di perdita utilizzato al comma 12.6 della 
deliberazione n. 111/06. 
Gli elementi PE, PD ed i corrispettivi unitari PED e PPE sono pubblicati 
dall’ Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre.” 
i) all’articolo 7, dopo il comma 7.5, sono inseriti i seguenti commi: 

“7.5 La componente DISPgr di cui al comma 7.1, lettera e) è differenziata tra 
le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 e, con riferimento ai pùnti di 
prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) è differenziata trai punti di 
prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica 
del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino &73 kW e gli 
altri punti di prelievo. 

7.6 I valori della componente DISPgr differenziati secondode modalità di cui 
al comma 7.5 sono indicati nella tabella 3. Gli scaglioni di consumo, 
espressi in kWh per anno previsti dalla medesima tabella 3 sono applicati 
con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti 
dividendo per 365 (trecentosessantacinque) .i valori che delimitano gli 
scaglioni stessi e arrotondando il quozientà»alla terza cifra decimale 
secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente 
comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura 
dei misuratori.” 

]) dopo l’articolo 7 è introdotto il seguente artieolo: 


“Articolo 7bis 
Contributi in quota fissa 


7bis.1 L’esercente la maggior tutela applica un contributo in quota fissa pari a 
23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a: 
a) volture o subentri; 
b) disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità; 
c) riallacciamento è.distacco di utenze stagionali a carattere ricorrente.” 
k) l’articolo 8, comma 2, Te, parole “di cui alla deliberazione 30 gennaio 2004, 
n. 4/04” sono sostituite con “di cui alla deliberazione n. 333/07”; 
1) dopo l’articolo 9 è introdotto il seguente articolo: 


“Articolo 9bis 
Meccanismi diwremunerazione dell’attività di commercializzazione agli 
esercenti la maggior tutela 


9bis.1 Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione, a ciascun 

esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a: 

a) la componente RCV, i cui valori sono fissati nella Tabella 4, se 
l’esercente la maggior tutela è un soggetto societariamente separato 
dall’impresa distributrice; 

b) la componente RCYV; i cui valori sono fissati nella Tabella 5 se 
l’esercente la maggior tutela è l’impresa distributrice. 

9bis.2 L’esercente la maggior tutela versa, se positivo, alla Cassa entro 60 

(sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, la differenza tra: 

a) il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo PCV al netto 
dell’ammontare derivante dall’applicazione della componente 
DISPgr; e 

b) l’ammontare di cui al comma 9bis.1.” 
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m) all’articolo 18, comma 2, le parole “all’articolo 36 del TIT” sono sostituite con 

“all’articolo 22 del TIT”; 

n) all’articolo 18, dopo il comma 18.4, è inserito il seguente comma: 

“18.5 Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in Cui 
dati di prelievo sono stati registrati, l’impresa distributrice mette a 
disposizione tali dati agli utenti del trasporto, con riferimento-a» tutti i 
punti di prelievo di loro competenza trattati orari, in un documento 
unico di formato elettronico che consenta l’immediata riùtilizzabilità 
dei dati trasferiti o secondo modalità tali che garantiscano’ l’accesso 
unificato ed efficiente ai medesimi dati da parte «dell’utente del 
trasporto in caso di utilizzo di portali web.” 

o) l’articolo 21 è soppresso; 
p) l’articolo 24 è sostituito col seguente: 


“Articolo 24 
Meccanismo di compensazione per l’annto2008 


24.1 Con successivo provvedimento, entro4il 29 febbraio 2008, 1° Autorità 
definisce un meccanismo di compénsazione dei costi commerciali 
sostenuti dagli esercenti la maggior ‘tutela, a tutela dell’equilibrio 
economico finanziario dei medesimi\esercenti.” 

q) l’articolo 25, comma 2 è sostituito dal seguente: 

‘25.2. Il gettito di cui al comma 9bis.2 alimenta il conto oneri per la 
compensazione dei costi, di commercializzazione. Il Conto viene 
utilizzato per la copertuta degli oneri sostenuti da Terna derivanti 
dall’applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti 
di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione diversi da quelli 
serviti nell’ambito della salvaguardia.” 

r) all’articolo 25, comma 4, Je, parole “all’articolo 66 del TIT” sono sostituite con 

“all’articolo 70 del TIT”; 


s) la Tabella 1 è sostituita’dalla seguente: 


Tabella 1: Corrispettivo-PCV di cui al comma 7.1 


PCVI PCV3 


Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto 


pia maggior titzla centesimi di euro/punto 


. i centesimi di euro/kWh 
di prelievo per anno 


lettera a) 3 da prelievo di clienti domestici in bassa 3000,00 3 
Punti di prelievo in bassa tensione per 

na l’illuminazione pubblica gl Da? 

leftera»c) Altri punti di prelievo in bassa tensione 4970,00 - 
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t) sono introdotte le seguenti tabelle: 


Tabella 3: Componente DISP£7 
a) Componente DISPg7 di cui al comma 7.7 per le tipologie contrattuali di cui al comma 
2.3, lettere b) e c) 


Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela 


DISPI 


DISP3 


centesimi dî 


euro/punto/| centesimi di 
di prèélievo | euro/KWh 
pènanno 
lettera b)| Punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica - -0,048 
lettera c)| Altri punti di prelievo in bassa tensione >1750,98 - 


b) Componente DISPgr di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al 
comma 2.3, lettera a) relativamente ai punti di prelievo rifefitiva alimentazione di 
applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni 


di potenza fino a 3 kW 


cent€/punto di 
prelievo/anno 


-2610,30 


Scaglioni di consumo annuo 
(KWh/anno) Cente/nWh 


fino a 


900 : 
1800 0,197 
1801 2640 0,681 
2641 3540 1,938 
3541 2440 2,057 
oltre 4440 0,792 


c) Componente DISPgGr di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al 
comma 2.3, lettera 'a) relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla 


precedente lettera b) 


centE/pùnto 


=-1'864,50 0,792 
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Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 9bis.1 


RCVI RCV3. 


[Tipologie contrattuali di cui comma 2.3per i clienti aventi diritto alla maggior tutela | centesimi di 
euro/punto di|centesimi di 
prelievo per |__curo/kWh 


anno 
lettera a)| Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione 1747,33 - 
lettera b)| Punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica - 0,071 
lettera c)| Altri punti di prelievo in bassa tensione 2677,81 - 


Tabella 5: Componente RCVi di cui al comma 9bis.1 


RCVil RCVi3 


[Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela| centesimi di 
euro/punto di|centesimi di 
prelievo per | euro/kWh 


anno 
lettera a)| Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione 1397,86 - 
lettera b)| Punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica - 0,057 
lettera c)| Altri punti di prelievo in bassa tensione 2142,25 - 


2. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 111/06: 
a) dopo l’articolo 48 è introdotto il seguente, articolo: 


“Articolo 48bis 
Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione 


48bis.1 Entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza 
ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell’ Acquirente 
unico, comunicava/Terna l’ammontare del corrispettivo a restituzione 
del differenziale relativo all’attività di commercializzazione applicata 
a tutti 1 clienti finali aventi diritto alla maggior tutela determinato 
applicandovil corrispettivo unitario di cui comma 48bis.3 al numero 
dei pufitivdi prelievo alimentati in bassa tensione ad eccezione dei 
punti.corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia 
e fallkenergia elettrica prelevata dai medesimi punti, nonché gli 
elementi necessari alla sua determinazione. 

48bis.2 “Entro i termini di cui all’articolo 38, l’utente del dispacciamento 
versa a Terna, se positivo, o riceve da quest’ultima, se negativo, il 
corrispettivo di cui al precedente comma. 

48bîs:3y I valori del corrispettivo unitario di cui al comma 48bis.1 sono pari ai 
valori della Tabella 3 del TIV.” 

3. di fissare l’entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al TIV di cui al punto 1 
e alla deliberazione n. 111/06 di cui al punto 2 all’1 gennaio 2008; 

4. diXprevedere che le imprese distributrici, entro 120 giorni dal presente 
provvedimento, mettano a punto le procedure informatiche opportune alle 
disposizioni di cui al comma 18.5 del TIV, così come modificato dal presente 
provvedimento; 

5. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorità.energia.it), 
affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione; 
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6. di pubblicare sul sito internet dell’ Autorità (www.autorità.energia.it) il testo del 
TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente 
provvedimento; 

7. di pubblicare sul sito internet dell’ Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della 
deliberazione n. 111/06, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni 
apportate con il presente provvedimento. 


Milano, 29 dicembre 2007 


Il presidente: ORTIS 


— 169 — 


16-2-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 40 


DELIBERAZIONE 29 dicembre 2007. 


Modificazioni alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno.2006, n. 111/06, e 
della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 novembre 2004, n. 205/04. (Deliberazione fa. 350/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 dicembre 2007 


Visti: 

. la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

0) il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche è provvedimenti 
applicativi; 

. l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità per l’energia»elettrica e il gas (di 
seguito: l’ Autorità) 16 ottobre 2003 n. 118/03; 

. la deliberazione dell’ Autorità 19 novembre 2004,\%n. 205/04 (di seguito: 
deliberazione n. 205/04); 

° l’allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come 
successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06); 

° la deliberazione dell’ Autorità 27 luglio 2006,n. 165/06 (di seguito: deliberazione 
n. 165/06); 

0) la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2006, n. 289/06, come 
successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 289/06); 

. l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come 
successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV); 

. la deliberazione dell’ Autorità 16 luglîo 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione 
n. 177/07); 

. l’allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07 (di seguito: 
TILP); 

. la deliberazione dell’ Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07 (di seguito: 
deliberazione n. 336/07); 

. la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 (di seguito: TIT); 

. il documento per laGonsultazione 18 dicembre 2007 recante “Servizio di maggior 
tutela: criteri pet aggiornamento delle condizioni economiche di vendita 
dell’energia elettrica” (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 
2007). 


Considerato che: 

. la deliberazione n. 111/06 prevede l’applicazione di un regime transitorio per il 
solo afino 2007; 

. in assenza di un intervento dell’ Autorità, la possibilità per la società Terna S.p.A. 
(di. seguito: Terna) di presentare offerte integrative sul mercato del giorno prima 
di cui all’articolo 70 della deliberazione n. 111/06 cesserebbe con decorrenza 1 
gennaio 2008; 

0) la presentazione di offerte integrative sul mercato del giorno prima di cui al 
precedente alinea è finalizzata al contenimento dei costi relativi 
all’approvvigionamento delle risorse nell’ambito del servizio di dispacciamento; 

. l'eliminazione della possibilità per Terna di operare nel mercato del giorno prima 
dovrebbe accompagnarsi ad una maggior responsabilizzazione degli utenti del 
dispacciamento in prelievo in relazione alla correttezza della previsione 
dell’energia prelevata dai propri clienti finali; 

. la presentazione di offerte integrative sul mercato del giorno prima da parte di 
Terna non è compatibile con l’apertura del mercato di aggiustamento alla 
domanda; 
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. l'Autorità con la deliberazione n. 165/06 ha avviato dei gruppi di lavoro volti alla 
revisione della struttura del MSD la cui attività potrà anche essere volta alla 
revisione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo a carico degli utenti del 
dispacciamento in immissione e in prelievo; 

. l’Autorità, in considerazione dell’incompletezza dei dati acquisiti in sede ‘di 
istruttoria conoscitiva sulle partite di energia elettrica prelevata dalla retendi 
trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti»-del 
dispacciamento ai sensi della deliberazione n. 177/07 e della necessità di 
procedere ad ulteriori analisi ed approfondimenti, ha differito con la deliberazione 
n. 336/07 il termine di conclusione della medesima istruttoria al 30 giugno 2008; 

. Terna, nell’ambito del servizio di dispacciamento, si approvvigiona»delle risorse 
necessarie esclusivamente da unità di produzione o di consumo, in possesso di 
opportuni requisiti tecnici (di seguito: unità abilitate); 

Ù i corrispettivi di sbilanciamento di cui ai commi 40.1,/40:3 e 40.4 della 
deliberazione n. 111/06 sono costruiti in maniera tale che‘un*unità abilitata non 
possa in alcun caso trarre profitto da uno scostamento déi-suoi comportamenti 
effettivi rispetto agli impegni vincolanti assunti Verso Terna (cosiddetto 
sbilanciamento effettivo), in particolare a seguitodell’offerta di risorse nel 
mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito MSD); 

Ù vi sono unità rilevanti ma non abilitate per le»quali trovano applicazione i 
corrispettivi di sbilanciamento di cui all’articolo,40, commi 40.1, 40.3 e 40.4 
della deliberazione n. 111/06; 

. l’applicazione di tali corrispettivi potrebbe.risultare distorsiva dei comportamenti 
degli operatori in presenza di punti com-riferimento ai quali l’energia elettrica 
risulti immessa in alcune ore e prelevata‘in/altre e che in molti casi la produzione 
delle unità rilevanti ma non abilitate risulta asservita alle esigenze di produzione 
di energia termica di processo; 

° vi sono, altresì, alcune unità rilevanti che non sono state abilitate alla offerta di 
risorse sul MSD, pur essendo. in’ grado di modulare parzialmente la propria 
produzione di energia elettricabsa salire o a scendere; 

. fin dall’avvio del dispacciamento di merito economico, molti operatori hanno 
evidenziato notevoli difficoltà ad effettuare una corretta previsione dell’energia 
prelevata dai propri clienti finali; 

. con l’intento di perméttère agli operatori di acquisire una sufficiente competenza 
in materia di previsione di carico e quindi dei prelievi di energia elettrica dalle 
reti, l’ Autorità ha intrapreso un percorso di avvicinamento graduale alla disciplina 
degli sbilanciamenti effettivi di cui all’articolo 40 della deliberazione n. 111/06, 
introducendo »nell’ambito del regime transitorio di cui al primo alinea, una soglia 
al di sotto della quale gli sbilanciamenti effettivi sono valorizzati al prezzo del 
mercato del giorno prima; 

° lo sbilanciamento effettivo delle unità di consumo tiene conto dello 
sbilanciàmento complessivo dei punti di prelievo nella competenza di ciascun 
utentexdel dispacciamento in una data area, senza alcuna differenziazione fra punti 
di‘prelievo trattati su base oraria e punti di prelievo non trattati su base oraria; 

° i-TIV ha modificato il valore del prelievo residuo di area, estendendo il 
trattamento orario ai punti di prelievo in media tensione ricompresi nel servizio di 
salvaguardia; 
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0) l’Autorità, con il TILP, ha rivisto, a decorrere dall’1 aprile 2008, le modalità di 
profilazione convenzionale dell’energia prelevata ai fini dell’erogazione «del 
servizio di dispacciamento, ampliando ulteriormente l’insieme dei punti soggetti 
al trattamento orario; 

. molti operatori hanno manifestato all’ Autorità la necessità di prolungare per tutto 
11 2008 le modalità di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo previste 
in via transitoria per il 2007, anche al fine mitigare l’effetto sui corrispettivi di 
sbilanciamento effettivo degli errori di previsione del prelievo fesiduo di area 
associati alle disposizioni di cui al TIV e al TILP. 


Considerato, inoltre, che: 

. l’articolo 12 della deliberazione n. 111/06 prevede di\maggiorare l’energia 
immessa e prelevata ai diversi livelli di tensione tramite”l’applicazione dei fattori 
percentuali di perdite di energia elettrica sulle reti con,obbligo di connessione di 
terzi (di seguito: fattori di perdita); 

. l’applicazione dei fattori di perdita costituisce unà-disposizione propria della 
regolazione del dispacciamento, dal momento che-*rende comparabili fra loro le 
energie immesse e prelevate ai diversi livelli ditensione; 

. il TIT comprende unicamente le disposizioni inerenti la regolazione della 
trasmissione, della distribuzione e della misura di energia elettrica, mentre le 
disposizioni relative al dispacciamento\dell’energia elettrica fanno capo alla 
deliberazione n. 111/06; 

. i fattori di perdita attualmente applicati.ai punti di prelievo per unità di consumo 
in altissima e alta tensione sono uguali fra loro e tengono conto sia delle perdite 
standard sulla rete di trasmissionesmazionale sia sulla rete di distribuzione in alta 
tensione; 

Ù i flussi di energia associati ai punti di prelievo connessi a 380 kV non interessano 
di fatto la rete di distribuzione in alta tensione; e che la disciplina dei fattori di 
perdita convenzionalmentè )addebita ai suddetti punti di prelievo per unità di 
consumo anche le perdite standard sulla rete di distribuzione in alta tensione. 


Considerato, inoltre, che 

. l'Autorità con lasdeliberazione n. 289/06 ha previsto che Terna si approvvigioni 
delle risorse di interrompibilità del carico tramite procedure trasparenti e non 
discriminatorie; 

. Terna in ottemperanza alle disposizione della deliberazione n. 289/06 ha indetto 
delle aste per l’approvvigionamento delle risorse di interrompibilità con 
riferimento al triennio 2008-2010; 

. 1 costi sostenuti da Terna relativamente al servizio di interrompibilità del carico 
trovano copertura tramite l’applicazione del corrispettivo di cui all’articolo 73 
della’deliberazione n. 111/06; 

. il\valore attuale del corrispettivo di cui al precedente alinea non consente la 
copertura dei costi previsti per il triennio 2008-2010 derivanti dagli esiti delle aste 
condotte da Terna. 
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Considerato, infine, che: 


. l’articolo 7 della deliberazione n. 205/04 prevede che il solo saldo negativo 
derivante a Terna dalla assegnazione e dall’esercizio delle coperture dal rischio dî 
volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto (di seguito: 
CCC) unitamente all’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto 
(di seguito: CCT), trovi copertura nel corrispettivo di cui all’articolo 44Xdella 
deliberazione n. 111/06, mentre l’eventuale saldo positivo venga accantonato da 
Terna nelle more di una destinazione del medesimo saldo definita dall’ Autorità; 

° il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 pone alla valutazione degli 
operatori anche la possibile revisione della cadenza dell’orizzonte‘temporale con 
cui vengono effettuati gli aggiornamenti delle condizioni economiche della 
maggior tutela. 


Ritenuto opportuno: 

. modificare la deliberazione n. 111/06 al fine di applicare ale unità di produzione 
rilevanti ma non abilitate i corrispettivi di sbilanciamento di cui all’articolo 40, 
commi 40.2 e 40.5 in luogo dei corrispettivi di cui all’articolo 40, commi 40.3 e 
40.4, che sono da riservarsi esclusivamente alle unità abilitate; 

° anche al fine di mitigare l’impatto dell’intervento»di cui al precedente alinea sui 
costi di approvvigionamento delle risorsè nell’ambito del servizio di 
dispacciamento, raccomandare a Terna di massimizzare il numero delle unità 
abilitate a offrire risorse sul MSD, eventualmente estendendo tale possibilità 
anche alle unità in grado di modulare parzialmente la propria immissione; 

. anche al fine di minimizzare gli effetti.associati agli errori di previsione del 
prelievo residuo di area, prorogare per tutto l’anno 2008 la soglia del 3% al di 
sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo vengono valorizzati al 
prezzo del mercato del giorno prima; 

. valutare, anche in esito alle attività dei gruppi di lavoro sul MSD di cui alla 
deliberazione n. 165/06, nonché sulla base delle informazioni acquisite 
nell’ambito dell’istruttoria di cui alla deliberazione n. 177/07, prorogata con la 
deliberazione n. 336/07: 

-  l’opportunità di4 differenziare le modalità di determinazione degli 
sbilanciamenti effettivi applicati ai punti di prelievo trattati su base oraria 
rispetto a quelli applicati ai punti di prelievo non trattati su base oraria; 

- le tempistiche/per l’eliminazione della possibilità per Terna di operare sul 
mercato del giorno prima; 

-  l’adozione entro la fine dell’anno 2008 delle tempistiche di regime per 
l’attività\di regolazione delle partite economiche relative al servizio di 
dispacciamento; 

. confermare; pertanto, per tutto l’anno 2008 la possibilità per Terna di presentare 
offerte integrative nel mercato del giorno prima al fine di contenere i costi relativi 
all’approvvigionamento delle risorse nell’ambito del servizio di dispacciamento; 

Ù rifviare, anche alla luce di quanto previsto al precedente alinea, l’apertura del 
mercato di aggiustamento alla domanda e, conseguentemente, estendere per tutto 
Ianno 2008 l’operatività della piattaforma per la variazione preliminare dei 
programmi di prelievo, al fine di consentire l’aggiustamento della domanda 
successivamente alla chiusura del mercato del giorno prima; 
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. inserire i fattori di perdita nella deliberazione n. 111/06 al fine di raccogliere nella 
medesima deliberazione tutte le disposizioni regolatorie inerenti l’erogazione=del 
pubblico servizio di dispacciamento; 

. modificare contestualmente i fattori di perdita a valere dall’1 gennaio*2008, 
differenziando i valori da applicare ai punti di prelievo connessi a 380° KV e 
connessi a 220 kV o in alta tensione, pur non alterando l'ammontare complessivo 
delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi-’derivanti 
dall’applicazione dei fattori di perdita; 

. modificare la deliberazione n. 205/04 al fine di ricomprendere’ nel calcolo 
trimestrale del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione n. 111/06 
anche gli eventuali saldi positivi derivanti a Terna dalla applicazione, con 
decorrenza 1 gennaio 2008, dei corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto 
di cui all’articolo 43 della deliberazione n. 111/06 ,e dalla assegnazione ed 
esercizio delle coperture CCC di cui alla deliberazione ny 205/04, nonché i saldi 
positivi relativi ai medesimi corrispettivi rimasti nella disponibilità di Terna e 
relativi agli anni 2005, 2006 e 2007; 


° confermare, in via provvisoria, le tempistiche»di calcolo e fatturazione dei 
corrispettivi di dispacciamento adottate per l’anno 2007; 
. definire obblighi informativi. continuativi. in capo al responsabile 


dell’aggregazione delle misure che permettano al medesimo responsabile e 
all’ Autorità un preciso monitoraggio di tale attività; 

. riconoscere al Gestore del mercato elettrico anche per l’anno 2008 la qualifica di 
operatore di mercato qualificato; 

. aggiornare il corrispettivo a copertura\del servizio di interrompibilità del carico al 
fine di assicurare la copertura dei ‘eesti derivanti dalle aste condotte da Terna con 
riferimento al predetto servizio; 

o modificare alcuni commi della deliberazione n. 111/06 anche per rendere le 
disposizioni ivi contenute4coerenti con le modificazioni introdotte dal presente 
provvedimento 


DELIBERA 


1. di modificare a-decorrere dall’1 gennaio 2008 l’Allegato A alla deliberazione 

n. 111/06, nei termini di seguito indicati: 

a. all’articolo 12, comma 12.6, lettera a) le parole “fissato nella tabella 17, 
colonna A; di cui all’allegato n. 1 del Testo integrato” sono sostituite dalle 
parole. )fissato nella tabella 8, colonna A, allegata al presente 
provvedimento.”; 

b. all’articolo 12, comma 12.6, lettera b) le parole “fissato nella tabella 17, 
colonna A, di cui all’allegato n. 1 del Testo integrato” sono sostituite dalle 
parole “fissato nella tabella 8, colonna A, allegata al presente 
provvedimento.”; 
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c.  all’articolo 35, dopo il comma 35.6 è inserito il seguente comma: 

“35.7 Terna trasmette mensilmente, con riferimento al mese precedente, 
all’ Autorità una relazione sul rispetto degli obblighi informativi di cui 
è destinataria ai sensi del presente Titolo, corredata delle evenienze di 
inottemperanza, di ritardo e delle eventuali rettifiche, con evidenza dei 
soggetti interessati, delle cause determinanti le anomalie e delle 
eventuali partite fisiche di rettifica insorgenti da tali procéssi 
correttivi.”; 

d. all’articolo 39, comma 39.1, le parole “alla componente del saldo fisicovdel 
Conto di Sbilanciamento Effettivo relativa” sono sostituite dalle parole ‘al 
saldo fisico del relativo Conto di Sbilanciamento Effettivo”; 

e. all’articolo 40, comma 40.1, le parole “Terna calcola, per ciascun’ punto di 
dispacciamento per unità di produzione relativo ad unità *di>produzione 
rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo 
ad unità di consumo rilevanti” sono sostituite dalle parole “Terna calcola, per 
ciascun punto di dispacciamento relativo ad un’unità abilitata”; 

f. all’articolo 40, comma 40.2, le parole “Terna calcola, per ciascun punto di 
dispacciamento per unità di produzione relativo ad-unità di produzione non 
rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo 
ad unità di consumo non rilevanti” sono sostituitè dalle parole “Terna calcola, 
per ciascun punto di dispacciamento relativo adin’unità non abilitata”; 

g.  all’articolo 40, comma 40.3, lettera a), punto \i) le parole “in quel periodo” 
sono sostituite dalle parole “nel medesimo periòdo”; 

h. all’articolo 40, comma 40.3 lettera a), punto ii) le parole “nel periodo”sono 
sostituite dalle parole “nel medesimo périodo”; 

i. all’articolo 40, comma 40.3, lettera b) le parole “in quel periodo” sono 
sostituite dalle parole “nel medesimo periodo”; 

].  all’articolo 40, comma 40.4 lettera'a) le parole “nel periodo”sono sostituite 
dalle parole “nel medesimo periodo”; 

k. all’articolo 40, comma 40.4; tettera b), punto i) le parole “in quel periodo” 
sono sostituite dalle parole “nel medesimo periodo”; 

1. all’articolo 40, comma 40.4ylettera b), punto ii) le parole “in quel periodo” 
sono sostituite dalle parole;nel medesimo periodo”; 

m. all’articolo 40, comma»40.5, lettera a), punto 1) le parole “in quel periodo” 
sono sostituite dalle\parole “nel medesimo periodo”; 

n. all’articolo 40, comma 40.5 lettera a), punto ii) le parole “nel periodo”sono 
sostituite dalle parole “nel medesimo periodo”; 

o. all’articolo 40,\eomma 40.5, lettera b), punto 1) le parole “in quel periodo” 
sono sostituite-dalle parole “nel medesimo periodo”; 

p. all’articole, 40, comma 40.5, lettera b), punto ii) le parole “in quel periodo” 
sono sostituite dalle parole “nel medesimo periodo”; 

q. all’articolo 40, comma 40.6 le parole ‘nel periodo rilevante e nella zona” 
sone sostituite dalle parole “nel corrispondente periodo rilevante, nella zona”; 
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r.  all’articolo 40 il comma 40.8 è sostituito dal seguente: 

“40.8 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento 
per unità abilitate interessate dal rientro in servizio, il prezzo di 
sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerta di 
vendita dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno priîna 
nel corrispondente periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il 
punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizia\le) unità 
abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato pef)il servizio 
di dispacciamento.” 

s._ all’articolo 42, comma 42.2, lettera b) le parole “in un dato periodo rilevante” 
sono eliminate; 

t.  all’articolo 43, comma 43.5, lettera c) le parole “per unità di, Consumo” sono 
eliminate; 

u. all’articolo 43, comma 43.6 le parole “Entro il giormoventicinque (25) del 
mese successivo a quello di competenza il Gestore del mercato elettrico 
calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per 
l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di 
aggiustamento, a carico Gestore del mercato ‘elettrico, pari alla somma, 
cambiata di segno, dei seguenti elementi”-sono sostituite dalle parole “Il 
corrispettivo per l’assegnazione dei dirittivdi utilizzo della capacità di 
trasporto nel mercato di aggiustamento,\a/carico del Gestore del mercato 
elettrico, è pari alla somma, cambiata di segno, dei seguenti elementi”; 

v.  all’articolo 44, comma 44.1, la letterà e) è sostituita dalla seguente: 

“e) il saldo netto da CCT e CCC in capo a Terna ai sensi dell’articolo 
7, della deliberazione ri. 205/04, riferito al trimestre precedente.” 

w. all’articolo 46 il comma 46.1 è sostituito dal seguente: 

“46.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di 
competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il 
corrispettivo a copèrtura dei costi riconosciuti per il funzionamento di 
Terna relativi all’attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna 
relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione 
n. 50/05, pari ‘al prodotto tra il corrispettivo unitario indicato nella 
tabella 94allegata al presente provvedimento e l’energia elettrica 
prelevata‘dal medesimo utente del dispacciamento.” 

x. all’articolo 69; ilcomma 69.1 è soppresso; 

y. l'articolo 70.è sostituito dal seguente: 

“Articolo 70 
Disposizioni relative all’anno 2008 

70.1 “e disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l’anno 
2008. 

70.2 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di 
diritto al Gestore del mercato elettrico. 

70.3. Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza 
di offerta nel mercato del giorno prima, Terna può intervenire nel 
mercato del giorno prima, con l’obiettivo di ripristinare una 
condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a 
prezzo zero. 


— 176 — 


16-2-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 40 


70.4. Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di 
Terna risulti superiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia 
elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del 
giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, Terna può formulare 
un’offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la 
previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica 
relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno 
prima ad un valore pari a 1,02. 

70.5. Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico, di 
Terna risulti inferiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia 
elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del 
giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del 
giorno prima per la medesima zona, Terna può formulare un’offerta di 
vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la\previsione di 
carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle 
offerte di acquisto presentate nel mercato del giornò prima ad un 
valore pari a 0,98. 

70.6 Qualora in un periodo rilevante e in una{zona Terna riscontri 
scostamenti tra le proprie previsioni e il totale delle offerte di vendita 
corrispondenti a impianti alimentati da fonti rinnovabili non 
programmabili, l'intervento di Terna ai sensi/dei commi 70.4 e 70.5 è 
determinato utilizzando, in luogo della\\quantità totale di energia 
elettrica relativa alle offerte di acquisto’ presentate nel mercato del 
giorno prima, la somma tra: 

a) la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto 
presentate nel mercato del giorno prima e; 

b) la differenza tra le previsioni di Terna dei quantitativi di energia 
elettrica prodotta dalle, unità di produzione alimentate da fonti 
rinnovabili non programmabili e le corrispondenti offerte di 
vendita. 

70.7. Terna in situazioniceccezionali di criticità del sistema elettrico 
nazionale, ai fini della’tutela della sicurezza del medesimo sistema, 
può intervenire nèl mercato del giorno prima in misura difforme da 
quanto previsto- ai commi 70.4, 70.5 e 70.6, dandone tempestiva 
comunicazioneralMinistero dello sviluppo economico ed all’ Autorità. 

70.8. I proventi exgli,oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di 
vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 70.4 e 70.5 concorrono 
alla determinazione del corrispettivo di cui all’ Articolo 44. 

70.9 Per levunità di produzione termoelettriche, il costo variabile 
ricoftesciuto di cui all’ Articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun 
mése al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai 
fini, del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di 
offerte di vendita dell’energia elettrica di cui al Titolo II dell’ Allegato 
YA della deliberazione n. 67/03. 

70.10” Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto 
di cui all’ Articolo 64, comma 64.6, è pari a zero. 
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aa. 


70.11 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui 
all’ Articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra: 

a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno primà 
dell’energia elettrica utilizzata dall’unità ai fini del pompaggio; è 

b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l’energia elettrica utilizzata 
dall’unità nel mese ai fini del pompaggio e l’energia elettrica 
prodotta dall’unità nel medesimo mese.” 

all’articolo 71, comma 71.1, le parole “per l’anno 2007” sono sostituite dalle 

parole “per l’anno 2008” 

l’articolo 72 è sostituito dal seguente: 

“Articolo 72 
Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacdiamento per 
l’anno 2008 

72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per 
l’anno 2008. 

72.2. Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non 
rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente Articolo 40 si applicano 
esclusivamente alla quota dello sbilanéiamento effettivo che eccede il 
3% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto 
di dispacciamento. Per la restante, quota si applica il prezzo di 
valorizzazione dell’energia elettrica di cui all’Articolo 30, comma 
30.4, lettera b). 

72.3 Terna determina l’energia \élettrica immessa per punto di 
dispacciamento e per periodo rilevante, l’energia elettrica prelevata 
per punto di dispacciamento' e per periodo rilevante di cui al comma 
33.4 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a 
quello di competenza. 

72.4, L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli 
operatori di mércato pagano o ricevono i corrispettivi di cui 
all’Articolo 3$ ed il corrispettivo di cui all’Articolo 36 entro i 
medesimi tefmini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei 
pagamentisùlmercato elettrico. 

72.5. Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 40 a 43, al comma 
44.5 e agli articoli da 45 a 48 entro il giorno quindici (15) del secondo 
mese sùeCessivo a quello di competenza. 

72.6 Terîîapaga Il corrispettivo di cui al comma 33.6 entro il giorno trenta 
(30))del terzo mese successivo a quello di competenza. 

72.7 Termacalcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di 
cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto 
mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con 
riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente” 
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bb. la tabella 3 è sostituita dalla seguente: 


“Tabella 3 


Corrispettivo a copertura dei costi per la 
remunerazione del servizio di interrompibilità 
del carico (articolo 73) 


Centesimi di €/KWh 


0,15 


cc. dopo la tabella 7 è inserita la seguente: 


“Tabella 8 


Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di 


terzi 


Per clienti»finali e per i . 
e Per imprese 
Livello di tensione al quale è effettuata la misura dell'energia : DUNE d ; distributrici 
: interconnessione virtuale 
elettrica % % 
\ (8) 
(A) 
380 kV 0.9 0.9 
220 kV 29 0.9 
AT 29 
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT 1.3 
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT 29 
- altro 2.1 
MT 5.1 
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT 3.6 
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT 5.1 
- altro 4.4 
BT 10.8 
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatote MT/BT 7.0 
- altro 8.9 


2. di modificare a decorrere»dall’1 gennaio 2008 la deliberazione n. 205/04, nei 


termini di seguito indicati: 


a. all’articolo 1, dopò»Valinea “deliberazione n. 48/04 è 1’ Allegato A alla 
deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2004, n.48/04” è inserito l’alinea 
“deliberazione n. 111/06 è l’allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 9 
giugno 20065=n.111/06, come successivamente modificato e integrato” 


b. l’articolo 7 &sostituito dal seguente: 


“Articolo 7 

Saldo netto da CCT e CCC 

7.k-_ Il saldo netto da CCT e CCC, per ciascun mese, è pari alla differenza 
tra i ricavi e gli oneri derivanti al Gestore della rete in esito alle 
procedure concorsuali per la cessione dei CCC, alla regolazione dei 
pagamenti di cui all’articolo 3, comma 3.2 riferiti al medesimo mese, 
nonché alla applicazione del corrispettivo per l’assegnazione dei diritti 

di utilizzo della capacità di trasporto di cui all’Articolo 43 della 


deliberazione n. 111/06; 
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7.2. Il saldo netto da CCT e CCC rientra nella determinazione dél 
corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato perl 
servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44 della deliberazione 
n. 111/06.” 

3. di disporre che Terna suddivida l’ammontare accantonato sino al 31_dicembre 
2007 ai sensi dell’articolo 7, comma 7.3, della deliberazione n. 205/0414 parti 
uguali, ognuna delle quali da portare in diminuzione del corrispettivo per 
l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento 
di cui all’articolo 44 della deliberazione n. 111/06 per ciascuno) dei trimestri 
dell’anno 2008; 

4. diraccomandare a Terna di adottare le azioni necessarie a massimizzare le risorse 
disponibili nel mercato per il servizio di dispacciamento) anche attraverso 
l’abilitazione alla partecipazione al medesimo mercato“di unità in grado di 
modulare parzialmente la propria immissione; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta‘UWfficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione; 

6. di pubblicare sul sito internet dell’ Autorità (ww.w.autorita.energia.it) 1 Allegato A 
alla deliberazione n. 111/06 come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui 
al punto 1; 

7. di pubblicare sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova 
versione della deliberazione n. 205/04 risultante dalle modifiche ed integrazioni di 
cui al punto 2. 


Milano, 29 dicembre 2007 


Il presidente: ORTIS 
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DELIBERAZIONE 29 dicembre 2007. 


Determinazione della remunerazione dell’attività di dispacciamento dell’energia elettrica e definizione di meccanismi di 
premi e penalità ad incentivazione della società Terna S.p.A. nella medesima attività. (Deliberazione n. 351/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 dicembre 2007 


Visti: 

. la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); 

C) il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e, provvedimenti 
applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); 

. la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03); 

. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: 
DPCM 11 maggio 2004); 

. il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: 
decreto 20 aprile 2005); 

. la deliberazione dell’ Autorità per l’energia elettrica e(iisgas (di seguito: 1’ Autorità) 
30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamefte integrata e modificata (di 
seguito: deliberazione n. 168/03); 

C) la deliberazione dell’ Autorità 28 ottobre 2005, f1\226/05; 

. la deliberazione dell’ Autorità 28 dicembre ) 2005, n. 290/05 (di seguito: 
deliberazione n. 290/05); 

° la deliberazione dell’ Autorità 9 giugno(2006, n. 111/06 come successivamente 
integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06); 

Ù la deliberazione dell’ Autorità 27 luglio/2006, n. 165/06 (di seguito: deliberazione 


n. 165/06); 

° la deliberazione dell’ Autorità 6 giugno 2007, n. 130/07 (di seguito: deliberazione 
n. 130/07); 

0) la deliberazione dell’ Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione 
n. 177/07); 


. la deliberazione dell’ Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: 
deliberazione n. 280/07); 

. la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07 (di seguito: 
deliberazione n. 336/07); 

. la deliberazione,dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 (di seguito: TIT); 

0) la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007 n. 350/07; 

° il documento \per la consultazione “Regolazione dell’attività di dispacciamento 
dell’energia“velettrica sulla base di criteri incentivanti”, pubblicato in data 6 
dicembre 2007, atto n. 52/07 (di seguito: documento per la consultazione). 
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Considerato che: 


. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 la società Terna — Rete elettrica nazionale 
S.p.A. (di seguito: Terna) è responsabile del pubblico servizio di dispacciamento 
dell’energia elettrica sull’intero territorio nazionale; 

Ù con la deliberazione n. 111/06 l’Autorità ha disciplinato, ai sensi del>decreto 
legislativo n. 79/99, le condizioni per l’erogazione del servizio di dispaeciamento 
di merito economico, articolato nelle seguenti attività: 

a. determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti)di acquisto e 
vendita ai fini dell’immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi 
cicli esecutivi; 

b. approvvigionamento e fornitura di risorse del sistema )elettrico nazionale 
necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon'esito dei contratti; 

c. valorizzazione e regolazione dell’energia elettritàsoggetto di deviazioni 
rispetto agli impegni contrattuali; 

0) ai sensi dell’articolo 37.1 della deliberazione n. 168/037 successivamente sostituito 
dall’articolo 46 della deliberazione n. 111/06, l’ Autorità ha riconosciuto a Terna, 
fino al 31 dicembre 2007, la remunerazione” delle attività necessarie per 
l’erogazione del servizio di dispacciamento, al netto dei costi legati 
all’approvvigionamento delle risorse necessarie per tale servizio, a mezzo 
dell’applicazione di un corrispettivo — indicato come corrispettivo a copertura dei 
costi riconosciuti per il funzionamento\di\Terna (di seguito: corrispettivo DIS) - 
applicato alla totale energia prelevata dagli utenti del dispacciamento; 


Ù con la deliberazione n. 290/05 1’ Autorità ha inteso avviare un primo procedimento 
per la rideterminazione dei costi riconosciuti a Terna per l’attività di 
dispacciamento; 

° l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere alla revisione complessiva del sistema 


di remunerazione del servizio di dispacciamento per il periodo 2008-2011 (di 
seguito: terzo periodo regolatorio) al fine di prevenire effetti distorsivi che 
potrebbero derivare datuna regolazione dell’attività di dispacciamento basata su 
criteri differenti da%quelli utilizzati per la remunerazione dell’attività di 
trasmissione, al nette dei costi legati all’approvvigionamento delle risorse 
necessarie per tale servizio che invece sono rinvenienti da dinamiche di mercato. 


Considerato, inoltre,che: 

° con il documefito per la consultazione, 1’ Autorità ha posto alla valutazione degli 
operatori4i ) propri intendimenti in merito alla revisione del sistema di 
remunerazione dell’attività di dispacciamento per gli anni a venire, proponendo in 
particolare: 

a. a possibilità di armonizzare i criteri alla base della definizione dei costi 
rieonosciuti per l’attività di dispacciamento per il terzo periodo regolatorio con 
quelli adottati per il medesimo periodo per la definizione dei costi riconosciuti 
per il servizio di trasmissione; 

b. introdurre nei criteri di cui al precedente alinea una remunerazione 
incentivante, articolata in base a premi e penalità, in ragione dell’effettivo 
raggiungimento di alcuni obiettivi specifici nell’ambito dell’attività di 
dispacciamento; 
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. in particolare con il documento per la consultazione l’ Autorità ha illustrato la 
possibilità che, in conformità con quanto previsto per il servizio di trasmissione, i 
costi a remunerazione dell’attività di dispacciamento siano articolati in: 

a. remunerazione del capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori (di 
seguito: CIR); 

b. ammortamenti; 

c. costi operativi (riconducibili in particolare a costi per il personale, costi. per 
materiali e per servizi di terzi, al netto dei costi per l’approvvigionamento, delle 
risorse per il servizio di dispacciamento); 

e l’acquisizione da parte di Terna del ramo d’azienda della società Gestore.della rete 
di trasmissione nazionale S.p.A. è avvenuta in base ad una specific&previsione di 
legge contenuta nel decreto 20 aprile 2005 a condizioni economiche indotte dal 
medesimo provvedimento legislativo; 

Ù ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 il sistèma tariffario deve 
altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei. Soggetti esercenti il 
servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso 
efficiente delle risorse; 

. gli operatori che hanno risposto al documento per la consultazione hanno 
manifestato una generale condivisione della opportunità di adottare criteri 
analoghi per la determinazione dei costi /riconosciuti per l’attività di 
dispacciamento e per il servizio di trasmissioneMell’ambito del terzo periodo 
regolatorio; 

. l’articolo 1 quinquies, comma 7, della_ legge n. 290/03, prevede, per la 
remunerazione delle reti di trasporto, una Simmetrica ripartizione tra utenti ed 
imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il 
meccanismo del price-cap; 

. ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 481/95, l’ Autorità fissa per la 
determinazione della tariffa con, il, metodo del price-cap, inteso come limite 
massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, i 
seguenti parametri: 

- tasso di variazione mediGxannuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al 
consumo per le famiglie*di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT; 

- obiettivo di variazione, del tasso annuale di produttività, prefissato per un 
periodo almeno triennale; 

. l’articolo 1 quinquies, Comma 7, della legge n. 290/03, prevede che la quota parte 
delle tariffe elettriche per trasporto dell’energia elettrica a copertura della 
remunerazione del capitale investito sia esclusa dall’applicazione del meccanismo 
del price-cap; 

. l’articolo 18 del TIT, prevede che la quota parte delle tariffe elettriche per 
trasporto -dell’energia elettrica a copertura degli ammortamenti sia esclusa 
dall’applicazione del meccanismo del price-cap; 

. l'Autorità con il TIT ha fissato un tasso di remunerazione del capitale investito 
nettoxriconosciuto a fini regolatori pari all’6,9% e un tasso nominale di 
rendimento del capitale di debito riconosciuto pari al 4,9%. 
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Considerato, inoltre, che: 

. con il documento per la consultazione l’ Autorità ha proposto di riconoscerera 
Terna una remunerazione incentivante basata sul raggiungimento di specifici 
obiettivi nell’ambito dell’attività di dispacciamento e in particolare: 

a) per il conseguimento di una migliore accuratezza nella previsione oraria del 
carico del sistema elettrico nazionale; 

b) per la riduzione delle tempistiche e il miglioramento della qualità ‘dell’attività 
di consuntivazione e fatturazione (di seguito: settlement) delle«partite relative 
agli scambi di energia elettrica nel sistema; 

c) per l’implementazione della nuova struttura del mercato»per i servizi di 
dispacciamento (di seguito: MSD) anche sulla base deglinesiti dei gruppi di 
lavoro attivati dall’ Autorità in materia ai sensi della deliberazione n. 165/06; 

. per l’accuratezza della previsione oraria di cui alla lettera,a)ydel precedente alinea 
l'Autorità ha proposto un meccanismo di premio-penalità per ciascun anno del 
terzo periodo regolatorio basato sul miglioramento della performance conseguita 
da Terna in relazione agli scostamenti misurati su base/oraria tra la previsione del 
carico quotidianamente comunicata da Terna primardella chiusura del mercato del 
giorno prima e i valori effettivi misurati a consuntivo; 

e nella risposta al documento per la consultazione, Terna ha condiviso l’opportunità 
di un simile meccanismo incentivante, suggerendo di valutare la previsione del 
carico su base giornaliera anziché oraria,/di valorizzare in modo simmetrico premi 
e penalità per la riduzione o l’aumento degli scostamenti misurati, di introdurre dei 
tetti massimi asimmetrici in modo..daà' limitare sia il rischio per Terna sia 
l’eventuale onerosità per il sistema delimeccanismo proposto; 

. la suddivisione della rete rilevante-in zone potrebbe subire delle modifiche nel 
corso del terzo periodo di regolazione; 

CI Terna ha, inoltre, avanzato l’ipotesi che l’attività di previsione del carico sia 
accompagnata dalla previsione) delle immissioni degli impianti eolici, proponendo 
anche per questa attività yùna remunerazione incentivante sulla base delle 
prestazioni raggiunte daxTerna anche con riferimento a livelli raggiunti da gestori 
di rete in ambito interazionale; 

e glialtri operatori che-hanno risposto al documento per la consultazione hanno in 
genere accolto lapòssibilità di prevedere una remunerazione incentivante per 
Terna, lamentando tuttavia la difficoltà a valutare il beneficio per il sistema 
derivante dal raggiungimento degli obiettivi individuati e in particolare l’esigenza 
di valutare l’adeguatezza degli obiettivi proposti per l’attività di settlement e per 
l’implementazione del nuovo MSD tenendo conto delle risultanze dei gruppi di 
lavoro attivati ai sensi della deliberazione n. 165/06; 

. l’Autorità, in considerazione dell’incompletezza dei dati acquisiti in sede di 
istruttoria ai sensi della deliberazione n. 177/07 e della necessità di procedere ad 
ulteriori analisi ed approfondimenti, ha differito con la deliberazione n. 336/07 il 
termine di conclusione della medesima istruttoria al 30 giugno 2008. 
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Considerato, infine, che: 

. l’attività di previsione della immissione di energia elettrica in rete da parte degli 
impianti scarsamente programmabili e/o a produzione intermittente, e 
l’adeguatezza del livello di riserva di potenza conseguentemente approvvigionata; 
riveste una notevole importanza nell’ambito del servizio di dispacciamento petvil 
funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale; 

. la penetrazione nel sistema nazionale di impianti scarsamente programmabili.e' di 
impianti eolici in particolare è prevista in forte espansione nei prossimi anfi; 

. la possibilità che il soggetto responsabile dell’attività di dispacciamento si possa 
dotare degli strumenti necessari per effettuare una accurata»>previsione 
dell’immissione prevista, anche su diversi orizzonti temporali, da, parte degli 
impianti eolici, è coerente con la finalità di ottimizzazione del servizio e di 
minimizzazione dei costi complessivi del servizio stesso perseguita,dall’ Autorità; 

e con la deliberazione n. 280/07 l’Autorità ha disposto che it, Gestore dei servizi 
elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) si attivi per ottenere una-previsione attendibile 
della produzione degli impianti non programmabili ‘di’ cui è utente del 
dispacciamento in immissione ai sensi della deliberazione;n. 111/06; 

. il GSE è attualmente utente del dispacciamento /di molti impianti eolici in 
esercizio nel sistema nazionale. 


Ritenuto che: 


. sia opportuno che, a partire dall’anno 2007, con orizzonte su ciascun anno del 
terzo periodo regolatorio, l’ Autorità determini e aggiorni, entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente, i costi riconosciuti ai fini regolatori a remunerazione 
dell’attività di dispacciamento adottando le modalità previste per il servizio di 
trasmissione; 

. sia opportuno che, nella determinazione dei costi da riconoscere a Terna per 
l’attività di dispacciamento, l’Autorità valuti, sulla base del raggiungimento da 
parte della medesima società di obiettivi specifici, l’applicazione di un premio o di 
una penalità (remunerazione, incentivante) da applicare a valere per l’anno 
successivo; 

. sin dall’anno 2008 sia ‘opportuno introdurre un meccanismo incentivante basato 
sul miglioramento da(paste di Terna della propria capacità previsionale del carico 
registrato nel sistema elettrico nazionale; 

. sia opportuno penalizzare Terna in relazione alla previsione del carico solo sulla 
base dell’eventiale peggioramento della previsione rispetto al valore obiettivo 
fissato per l’anno 2008; 

. sia opportuno ‘prevedere un valore obiettivo di miglioramento utile ai fini del 
conseguimento del premio decrescente nel corso del terzo periodo regolatorio; 

e sia opportuno fissare il livello obiettivo dell’errore di previsione del carico da 
parte di\Terna per l’anno 2008 al valore effettivo del medesimo errore relativo 
all’annio 2006, unico anno con riferimento al quale sono disponibili dati 
significativi completi relativi al valore del medesimo errore; 

. non sia opportuno introdurre una remunerazione incentivante per Terna in 
reélazione all’attività di serttlement, anche in considerazione del differimento, 
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introdotto con la deliberazione n. 336/07, del termine per la conclusione della 
attività istruttoria di cui alla deliberazione n. 177/07; 

. sia opportuno rinviare l’introduzione di una remunerazione incentivante relativa 
all’implementazione del nuovo MSD solo una volta definita, anche sullaxbase 
dell’attività dei gruppi di lavoro avviati ai sensi della deliberazione n. 165/06, la 
nuova architettura da conferire a questo mercato; 

. sia opportuno introdurre, unitamente all’obiettivo di miglioramento per la 
previsione del carico, anche un meccanismo che incentivi Terra alla corretta 
previsione dell’immissione degli impianti eolici basato sui medesimi)principi; 

. sia opportuno valutare, nell’ambito della revisione del mercato\per il servizio di 
dispacciamento avviata con la deliberazione n. 165/06, -laà»necessità che il 
meccanismo di cui al precedente alinea sia accompagnato da. un adeguato sistema 
di premi-penalità che incentivi gli utenti del dispacciaméntò degli impianti eolici 
alla corretta dichiarazione della disponibilità, su base giornaliera, dei medesimi 
impianti; 

Ù sia opportuno che i premi e le penalità siano determinati con riferimento alla 
previsione oraria del fabbisogno e, in prima applicazione, con riferimento al 
fabbisogno complessivo nazionale; 

. sia opportuno prevedere che Terna si coofdini con il GSE per le attività di 
previsione dell’immissione degli impianti eolici; 

. sia necessario che l’Autorità effettui )ulteriori valutazioni in relazione 
all’opportunità di estendere il meccanismo anche agli impianti di produzione da 
fonte eolica non rilevanti e ad altre tipologie di impianti di produzione 


DEEIBERA 
1. di approvare il seguente provvedimento: 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini dell’interprétazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel 
presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui 
all’ Allegato A (alta deliberazione dell’ Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come 
successivamente integrato e modificato e le seguenti: 


a) TIT@iltesto integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’energia elettrica 
e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura 
dell'energia elettrica contenuto  nell’allegato A alla deliberazione 
dell’ Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07; 


b)r> DIS è il corrispettivo unitario di cui all’articolo 46 dell’allegato A alla 
deliberazione n. 111/06, riportato nella tabella 9 del medesimo allegato; 


c) GSEèil Gestore dei servizi elettrici S.p.A. 
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Articolo 2 
Oggetto e ambito di applicazione 


2.1 Il presente provvedimento definisce il corrispettivo a copertura dei costi per lo 
svolgimento dell’attività di dispacciamento di cui all’articolo 46 dell’allegato «A 
alla deliberazione n. 111/06 per l’anno 2008 e le modalità per il ‘Suo 
aggiornamento per i successivi tre anni. 


2.2. Il presente provvedimento definisce altresì i premi e le penalità applicabiliva,Terna 
nell’ambito dell’attività di dispacciamento con riferimento alla previsione del 
fabbisogno di energia elettrica ed alla previsione dell’energia immessa in rete 
dalle unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica. 


Articolo 3 
Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti.per il funzionamento 
di Terna 


3.1 Il corrispettivo D/S è pari, per l’anno 2008, a 0,013 centesimi di euro/kWh. 


3.2. Il corrispettivo D/S viene aggiornato dall’ Autorità. annualmente con i medesimi 
criteri e modalità previste per la componente\C7R all’articolo 18 del TIT, ad 
eccezione di quanto previsto ai commi 3.3/e 34 e all’articolo 6 del presente 
provvedimento. 


3.3 Peril periodo 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2011, il tasso di riduzione annuale 
dei costi unitari riconosciuti applicato alla quota parte del corrispettivo DIS a 
copertura dei costi operativi, è fissato pari al 1,1 %. 


3.4. Peril periodo 1 gennaio 2008 —3 INdicembre 2011, all’aggiornamento della quota 
parte del corrispettivo DIS a €opertura dei costi relativi alla remunerazione del 
capitale investito corrispondéènte agli oneri di acquisizione da parte di Terna del 
ramo d’azienda della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. 
non si applica il tasso di‘variazione medio annuo del deflatore degli investimenti 
fissi lordi. 


Articolo 4 
Determinazione dei premi e delle penalità per l’attività di previsione del fabbisogno 


4.1 Terna ha diritto a’ricevere per ciascun anno compreso tra il 2008 e il 2011 un 
premio per ,l’àttività di previsione del fabbisogno determinato dalla seguente 
formula: 


BF; = mîin[BFU - max(0; EFO; — EFE;), BFMAX] 


doye: 
i indica l’i-esimo anno compreso tra il 2008 e il 2011; 


BFU  èil premio unitario pari a 3 €MWh; 
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EFO; è il valore obiettivo dell’errore di previsione del fabbisogno, determinato 


con le medesime modalità utilizzate per la determinazione del paramétro 
EFE;,e pari: 
- per l’anno 2008 all’errore di previsione del fabbisogno relativo al 
periodo compreso tra 1° 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006; 
- per gli anni 2009, 2010 e 2011 a: 
EFO; = min|EFO,_;; EFO;_; -0,25-(EFO;_j- EFE;_1)}; 


EFE;, è l’errore di previsione del fabbisogno relativo all’anno i-esimo, 


determinato come somma dei valori assoluti della differefiza, determinata 
per ciascuna ora, tra: 


1) la previsione di carico utilizzata da Terna ai sensi dell’articolo 70 
della deliberazione n. 111/06 e per l’approvvigionamento delle 
risorse per il servizio di dispacciamento»n@ comunicata da Terna al 
Gestore del mercato ai sensi del comma 36.1, lettera d), della 
Disciplina del mercato, come pubblicata dal medesimo Gestore; 

ii) l’energia elettrica complessivamenteximmessa nel sistema elettrico 
corretta per tenere conto delle perdite ai sensi dell’articolo 12 
dell’allegato A alla deliberazione n: 111/06; 


BFMAX è il massimo valore del premio annuale, fissato pari a 5 milioni di euro. 


4.2 Terna ha l’obbligo di pagare per ciascun ànno compreso tra il 2008 e il 2011 una 
penalità per l’attività di previsione \del fabbisogno determinata dalla seguente 
formula: 


MF; = min|MFU - max(0; EFE; -EFO-00g} MFMAX] 


dove: 
MFU è la penalitàUnitaria pari a 3 €/MWh; 
MFMAX è il massime, valore della penalità annuale, fissato pari a 2,5 milioni 


di euro; 
e i rimanenti paramétri hanno il significato definito al comma 4.1. 


Articolo 5 
Determinazione dei premi e delle penalità per l’attività di previsione della produzione 
da fonte eolica 


5.1 Terna ha diritto a ricevere per ciascun anno compreso tra il 2008 e il 2011 un 
premio per l’attività di previsione della produzione da fonte eolica determinato 
dalla seguente formula: 


BE = min|BEU - max(0;0EE; - EEO%; — EEE;);, BEMAX] 


dove: 
i indica l’i-esimo anno compreso tra il 2008 e il 2011; 


BEU  èil premio unitario pari a 3 €MWh; 
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OEE; è lenergia elettrica complessivamente immessa, nell’anno i-esimo, nel 
sistema elettrico dagli impianti di produzione da fonte eolica rilevanti, 
corretta per tenere conto delle perdite ai sensi dell’articolo 12 
dell’allegato A alla deliberazione n. 111/06; 

EEO%; è il valore obiettivo dell’errore percentuale di previsione della 
produzione da fonte eolica pari: 


- perl’anno 2008 al 50%; 
- per gli anni 2009, 2010 e 2011 a: 


OEE;_1 


EEE; è V’errore di previsione della produzione da fonte eolica-rèlativo all’anno 


EEE, 
EEO%; = min] EEO%;_y; EEO%;_1 -03(£60%, — 2 )Ì 


i-esimo, determinato come la somma dei valori assolùti della differenza, 
determinata per ciascuna ora, tra: 


1) la previsione dell’energia elettrica immessamnel sistema elettrico dagli 
impianti di produzione da fonte eolica rilèvanti comunicata da Terna 
all’ Autorità ai sensi del comma 5.3; 

il) l’energia elettrica complessivamente- immessa nel sistema elettrico 
dagli impianti di produzione da fonte/eolica rilevanti, corretta per 
tenere conto delle perdite ai sensi dell’articolo 12 dell’allegato A alla 
deliberazione n. 111/06; 


BEMAX è il massimo valore del premio annùale, fissato pari a 3 milioni di euro. 


5.2. Terna ha l’obbligo di pagare per ciascun anno compreso tra il 2008 e il 2011 una 
penalità per l’attività di previsione della produzione da fonte eolica determinata 
dalla seguente formula: 


M; = min|MU - max(0; EEE; - OEE, -0,6), MEMAX | 


dove: 
MU — èla penalità unitaria pari a 3 €/MWh; 


MEMAX è il massimo. valore della penalità annuale, fissata pari a 1,5 milioni di 
euro; 
e i rimanenti parametri hanno il significato definito al comma 5.1. 


5.3 Terna si coordinacon il GSE per la predisposizione dei sistemi per la previsione 
della produzione,da fonte eolica. 


5.4. Terna, entro lè ore 22:00 di ciascun giorno, a partire dal 31 dicembre 2007, invia 
all’Autorità” e pubblica la previsione oraria relativa al giorno successivo 
dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico dagli impianti di produzione da 
fonteéolica rilevanti. 
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Articolo 6 
Modalità di determinazione di riconoscimento dei premi e delle penalità 


6.1. Terna comunica all’Autorità entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal.2009 
gli importi dei premi e delle penalità di cui agli articoli 4 e 5, unitamente ài dati 
elementari necessari alla loro determinazione. 


6.2 L’Autorità procede a riconoscere i premi ovvero a riscuotere le penali di cui agli 
articoli 4 e 5 attraverso la rideterminazione del corrispettivo D/S relativamente 
all’anno successivo a quello in cui viene effettuata la comunicazione di cui al 
comma 6.1. 


2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.enetgia.it). 


Milano, 29 dicembre 2007 


Il presidente: ORTIS 
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DELIBERAZIONE 29 dicembre 2007. 


Condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela: aggiornamento per il 1° trimestre 2008 dei corrispettivi PED 
(Prezzi Energia e Dispacciamento). (Deliberazione n. 352/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 dicembre 2007 
Visti: 


e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del”26 giugno 
2003; 

e la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

e il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379; 

e la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

e la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 
giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per /Rattuazione di disposizioni 
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercatixdell’energia (di seguito: legge 
n. 125/07); 

e il decreto del Ministro delle Attività Produttive” 19 dicembre 2003, recante 
assunzione della titolarità delle funzioni di/\garante della fornitura dei clienti 
vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.A. e direttive alla medesima 
società; 

e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento 
delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 novembre 2007, recante 
determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, 
dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, da 
parte del Gestore dei servizi èlettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE); 

e il decreto del Ministro.dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2007, recante 
determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia 
elettrica per l’anno 2008 e direttive all’ Acquirente Unico S.p.A. in materia di 
contratti pluriennali diimportazione per l’anno 2008. 


Viste: 
e la deliberazion& dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 1’ Autorità) 
29 dicembré 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05); 
e la deliberazione dell’ Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare 1’ Allegato 
A, comè7successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 
111/06); 
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e la deliberazione dell’Autorità del 27 luglio 2006, n. 165/06 (di seguito: 
deliberazione n. 165/06); 

e la deliberazione dell’Autorità del 29 dicembre 2006, n. 321/06 (di seguito: 
deliberazione n. 321/06); 

e la deliberazione dell’Autorità del 9 maggio 2007, n. 110/07 (di_.Seguito: 
deliberazione n. 110/07); 

e la deliberazione dell’ Autorità 22 giugno 2007, n. 140/07; 

e la deliberazione dell’ Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito deliberazione 
n. 156/07), e, in particolare, il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per 
l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ‘ai, sensi del decreto 
legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come 
successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV); 

e la deliberazione dell’ Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07; 

e la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007; n. 237/07 (di seguito: 
deliberazione n. 237/07); 

e le deliberazioni dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07 e 27 settembre 2007, n. 
238/07; 

e la deliberazione dell’ Autorità 18 dicembre 2007, n. 329/07; 

e la deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2007, n. 331/07; 

e la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07; 

e la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07; 

e la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 350/07 (di seguito: 
deliberazione n. 350/07); 

e la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07; 

e il documento per la consultazione/18 dicembre 2007, atto n. 55/07, “Servizio di 
maggior tutela: criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di vendita 
dell’energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 
2007). 


Visti: 

e la comunicazione della-società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: 1’ Acquirente 
Unico) del 20 settembre 2007, prot. Autorità n. 25557 del 24 settembre 2007; 

e la nota dell’Autorità all’Acquirente Unico in data 31 ottobre 2007, prot. 
GB/M07/5186/EBF/MRT/iv; 

e la comunicazione dell’ Acquirente Unico del 13 novembre 2007, prot. Autorità n. 
30760 del LS novembre 2007; 

e la comunicazione dell’ Acquirente Unico del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. 
31039, del 20 novembre 2007 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2007); 

e la comùnicazione dell’ Acquirente Unico del 12 dicembre 2007, prot. Autorità n. 
33902del 27 dicembre 2007; 

e la Comunicazione dell’ Acquirente Unico del 12 dicembre 2007, prot. Autorità n. 
33906 del 27 dicembre 2007; 

e la’'comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 dicembre 2007, prot. 
Autorità n. 33597 del 20 dicembre 2007; 

e la comunicazione dell’ Acquirente Unico del 20 dicembre 2007, prot. Autorità n. 
33907 del 27 dicembre 2007. 
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Considerato che: 

e il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di 
maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 
125/07; 

e l’articolo 5 del TIV individua i clienti che possono essere ammessi all’erogazione 
del servizio di maggior tutela; 

e ai sensi dell’articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela, tra l’altro, prèvede 
l’applicazione di: 

a) corrispettivo PED; 
b) corrispettivo PPE; 
c) componente UCI; 
aggiornati e pubblicati trimestralmente dell’ Autorità; 

e il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità“di copertura dei 
costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’'approvvigionamento 
dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale 
servizio; 

e gli elementi PE e PD della componente PED sono fissatix.in ciascun trimestre, in 
modo tale da coprire i costi sostenuti o che si. stima saranno sostenuti 
dall’ Acquirente Unico rispettivamente per l’acquisto e il dispacciamento 
dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela; 

e il comma 13.2, lettera a) del TIV prevede che, aiifinidelle determinazioni di cui al 
precedente alinea, 1’ Acquirente Unico invii all’Autorità la stima dei propri costi 
unitari di approvvigionamento relativi all’anno solare; 

e ai sensi del comma 13.2, lettera c) del TIV, l’Acquirente Unico è tenuto a 
comunicare all’ Autorità, successivamente, all’1 luglio 2007, la differenza tra la 
stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi 
effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo; 

e relativamente ai mesi da gennaio a novembre 2007, sulla base dei valori pubblicati 
dall’ Acquirente Unico, si evidenzia’ come i costi effettivamente sostenuti dal 
medesimo Acquirente Unico pèr l’acquisto di energia elettrica, incluso lo 
sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al 
prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, siano complessivamente superiori 
ai costi stimati, a partire dài.dati a suo tempo comunicati dall’ Acquirente Unico, ai 
fini della determinazione” dell’elemento PC per il primo semestre 2007 e 
dell’elemento PE nel secondo semestre 2007 per un importo residuo pari a circa 
146 milioni di euro; 

e relativamente ai msi ‘da gennaio a novembre 2007, sulla base dei valori pubblicati 
dall’ Acquirente Unîco e da Terna, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti 
dal medesimo Acquirente Unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la 
quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ulteriore rispetto a 
quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, siano complessivamente 
superiorivaiycosti stimati ai fini della determinazione dell’elemento OD nel primo 
semestfe_2007 e dell’elemento PD nel secondo semestre 2007, a partire dai dati a 
suo tempo comunicati dall’ Acquirente Unico, per un importo residuo pari a circa 91 
milioni di euro; 
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e il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata 
dall’ Autorità nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto ee=di 
dispacciamento sostenuti dall’ Acquirente Unico nel periodo gennaio - dicembrè 
2007 deve essere recuperato tramite il sistema di perequazione dei costi di aCquisto 
per il medesimo anno; 

e la quantificazione definitiva degli oneri in capo al Conto per la perequazione dei 
costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata al mercato.vincolato 
per l’anno 2006, finanziato dalla componente UCI, non è ancora disponibile; 

e gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto’ dell’energia 
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, 
nonché gli squilibri residui del sistema di perequazione dei médesimi costi relativi 
all’anno 2006 finora quantificabili, sono stati interamente recuperati; 

e sulla base delle informazioni rese disponibili da Terna, sivevidenzia che il costo 
effettivamente sostenuto per l’anno 2007 dall’ Acquifente Unico connesso al 
corrispettivo unitario per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il 
servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44 della-deliberazione n. 111/06 (di 
seguito: uplift) è stato più alto delle previsioni-formulate con riferimento al 
medesimo periodo; 

e in base alla deliberazione n. 350/07, Terna dtilizza il saldo netto delle partite 
economiche relative all’applicazione dei corrispettivi per la capacità di trasporto 
nell’anno 2006 e, in via preliminare, per il 2007 (di seguito: CCT), nonché, per il 
medesimo periodo, quello relativo a/coperture dal rischio di volatilità del 
corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto e alle coperture, assegnate 
da Terna, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra la zona virtuale che 
caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona adiacente alle predetta zona 
virtuale (di seguito: saldo netto CCC/CCCI) a riduzione dell’upliff; 

e in base al punto 6 della deliberazione n. 110/07, l’Autorità aggiorna e pubblica, 
contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, i valori di spesa annua, calcolata per 
livelli di consumo e di potenza prestabiliti derivante dall’applicazione delle 
condizioni economiche del servizio di maggior tutela; 

e con deliberazione n. 237/07 sono state introdotte condizioni di vendita di tipo 
biorario per i clienti immaggior tutela. 

Considerato, inoltre, che: 

e la legge n. 125/0/“stabilisce che l’Autorità definisca, oltre alle condizioni 
economiche del servizio di maggior tutela, prezzi di riferimento per le forniture di 
energia elettricaai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela stabiliti in 
base ai costi@ffettivi del servizio; 

e l’articolo 9 dél TIV prevede che l’ Autorità definisca, entro la fine del trimestre 
successivo (al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna 
tipologiaà»contrattuale corrispondente a clienti finali aventi diritto al servizio di 
maggior tutela; e che tali prezzi di riferimento siano fissati pari alla media 
trimestrale del prezzo di cessione praticato dall’ Acquirente Unico agli esercenti la 
maggior tutela determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna 
tipologia contrattuale corrispondente a clienti finali aventi diritto al servizio di 
maggior tutela; 

è le modalità di calcolo dei prezzi di riferimento illustrate al precedente alinea sono 
coerenti con le modalità attualmente in vigore per la determinazione e 
l’aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela; 
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e il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 propone nuovi criteri per il 
calcolo e l’aggiornamento delle predette condizioni economiche, prevedendo tra 
l’altro di effettuare a partire dal mese di marzo 2008 l’aggiornamento delle 
medesime condizioni con cadenza quadrimestrale; 

e il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 propone, altresì, nuove 
modalità per la determinazione degli importi da recuperare a seguito delle differenze 
tra costi di approvvigionamento e ricavi da vendita dell’energia elettrica; e che-tali 
modalità di recupero sono invece invariate con riferimento ai due semestri dell}anno 
2007. 


Ritenuto opportuno: 

e modificare in aumento la stima del costo medio annuo di acquisto) dell’energia 
elettrica dell’Acquirente Unico rispetto al quarto trimestre» dell’anno 2007, 
adeguando conseguentemente il valore dell’elemento PE; 

e modificare in diminuzione la stima del costo medio annuo%di dispacciamento 
dell’energia elettrica dell’ Acquirente Unico rispetto al quarto’ trimestre dell’anno 
2007, adeguando conseguentemente il valore dell’elemento:PD; 

e prevedere che il differenziale residuo emerso dal confrénto della valorizzazione ex 
ante ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciaménto sostenuti dall’ Acquirente 
Unico nel periodo gennaio - dicembre 2007 sia recuperato tramite la componente 
UCI; pertanto rivedere ribasso il livello della componente UCI, dimensionandola 
con l’obiettivo di coprire entro la fine dell’anno 2008 gli oneri in capo al Conto UCI 
relativi all’anno 2007 con la conseguente estinzione della medesima componente, 
salvo necessità di ulteriori recuperi di competenza del mercato vincolato; 

e sottoporre ad un attento monitoraggio, \anche sulla base degli elementi che 
emergeranno dal gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione n. 165/06, gli 
esiti del mercato del servizio di dispacciamento ai fini di verificare se eventuali 
incrementi degli oneri relativi al medesimo servizio siano ascrivibili a problemi 
strutturali legati alla scarsa concorrenzialità di tale mercato e, conseguentemente, di 
mettere allo studio misure adeguate per incrementarne l’efficienza e per contenere gli 
oneri da esso derivanti; 

e quantificare in via preliminar@.i.costi riconosciuti all’ Acquirente Unico per l’attività 
di acquisto e vendita dell’ energia elettrica per il mercato di maggior tutela nell’anno 
2008 a un livello pari a 88 milioni di euro, sulla base delle informazioni patrimoniali 
ed economiche relative ‘al’pre-consuntivo 2007 inviate dall’ Acquirente unico con 
comunicazione 20 novembre 2007; 

e sospendere i termini previsti dall’articolo 9 del TIV inerenti la definizione dei prezzi 
di riferimento, affinché la metodologia di calcolo dei medesimi prezzi possa tener 
conto dei nuovi criteri adottati per la determinazione delle condizioni economiche del 
servizio di maggior tutela e conseguentemente i prezzi di riferimento siano basati sui 
costi effettivisdel servizio 


DELIBERA 
Articolo 1 
Definizioni 


1.leAifini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all’articolo 1 
del TIV. 
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Articolo 2 
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela 


2.11 valori dell’elemento PE e dell’elemento PD, per il primo trimestre (gennaio — 
marzo) 2008 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 allegate atpresente 
provvedimento. 

2.21 valori del corrispettivo PED per il primo trimestre (gennaio — marzo) 2008 sono 
fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento. 


Articolo 3 
Aggiornamento della componente UCI 


3.1I valori della componente UCI, per il primo trimestre (gennaio — marzo) 2007 sono 
fissati come indicato nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento. 


Articolo 4 
Corrispettivo riconosciuto all’Acquirente Unico per l’attività di acquisto e 
vendita dell’energia-élettrica 


4.1 Con riferimento all’anno 2008, il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto 
all’ Acquirente Unico per l’attività di agquisto e vendita dell’energia elettrica per il 
servizio di maggior tutela è pari a 8.800.000 (ottomilioniottocentomila) euro. 


Articolo 5 
Modifiche al TIV 


5.1 Il TIV è modificato nei terminidi seguito indicati: 

a. all’articolo 1, dopo da définizione di “esercente la salvaguardia” è inserita la 
seguente definizione: 
“fasce orarie sorto le fasce orarie definite nella tabella 6”; 

b. all’articolo 1, là\definizione di “componente UCI” è sostituita dalla seguente 
definizione: 
“componente UCI è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a 
copertura»»degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di 
approvVigionamento dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato fino 
al 30 giugno 2007 e dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior 
tutela per il periodo compreso tra 1°1 luglio e i1 31 dicembre 2007”; 

c. all'articolo 1, la definizione di “corrispettivo PPE (prezzo perequazione 
energia)” è sostituita dalla seguente definizione: 
“corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) è il corrispettivo, 
espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di 
perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica 
destinata al servizio di maggior tutela a partire dall’1 gennaio 2008”. 
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Articolo 6 
Disposizioni transitorie e finali 


6.1 La tabella di cui all’ Allegato C della deliberazione n. 110/07, per il primo trimestre 
(gennaio — marzo) 2008 è sostituita con la tabella 5 allegata al preserie 
provvedimento. 

6.21 termini previsti dall’articolo 9 del TIV sono sospesi fino a successivo 
provvedimento. 

6.3 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in 
vigore dall’1 gennaio 2008. 


Milano, 29 dicembre 2007 


YI presidente: ORTIS 
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Tabella 1.1: Elemento PE per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT wa di 


Utenza domestica in bassa tensione 
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 


Tabella 1.2: Elemento PE per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1, F2 ed F3 


PE (centesimi di euro/kKWh) 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 


Tabella 1.3: Elemento PE per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1 e F23 


È RITI CA PE (centesimi di euro/kWh) 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


Utenza domestica in bassa tensione 
Altre utenze in bassa tensione 
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Tabella 2.1: Elemento PD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 


, DIRE af PD (centesimi di 
Tipol d tratto d 2.2 del TIT 
ipologie di contratto di cui comma e euro/kWH) 


Utenza domestica in bassa tensione 0,72 
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 0,72 
Altre utenze in bassa tensione 0,72 


Tabella 2.2: Elemento PD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1, F2 ed F3 


PD (@ehtesimi di euro/kKWh) 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 


Tabella 2.3: Elemento PD per i clienti finali dotati di misuratori atti\a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie Fle F23 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 0,72 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 0,68 
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Tabella 3.1 Corrispettivo PED per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 


PED (centesimi di 
euro/kWh) 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 


Tabella 3.2: Corrispettivo PED per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare Wenergia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1, F2 ed F3 


: lo RD PED (centesimi di euro/kWh) 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 


Tabella 3.3: Corrispettivo PED per i clienti finali dotati di misùratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie F1 e F23 


; odi sia PED (centesimi di euro/kWh) 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 13,03 7,60 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 13,22 1,77 
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Tabella 4.1: Componente UCI 


centesimi di 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT euro/punto di centesimi<di 
prelievo per euro/kWh 
anno 


lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW 
per consumi annui fino a 1800 kWh 
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 3540 kWh 
per consumi annui oltre 3540 kWh 
di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non 
residenti 
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 KW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW 
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Tabella 4.2: Componente UCI per i soggetti di cui al c 


(centesimi di 
euro/kWh) 


Alluminio primario 


Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di 
energia elettrica per trazione in eccesso di 
quelli previsti dall'art.4, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 
maggio 1963, n.730) 


Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti 
quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
22 maggio 1963, n.730) 


Utenze sottese, comuni rivieraschi 


Tabella 5: Stima della spesa annua escluse le(imposte per clienti finali domestici in base alle tariffe 
o condizioni economiche di riferimento dell’ Aùtorità (valori espressi in euro) 


Cliente con potenza Cliente con potenza 
Consumo annuo impegnata,3 kW - impegnata 3 kW - Cliente con potenza 
(kWh) contratto per abitazione | contratto per abitazione impegnata 4,5 kW 
di residenza non di residenza 


Spesa annua calcotata,sulla base dei corrispettivi aggiornati al 1° trimestre 2008 
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DELIBERAZIONE 29 dicembre 2007. 


Aggiornamento delle componenti tarriffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di=ulteriori 


compomenti e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 353/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 dicembre 2007 


Visti: 


il Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella versione Nconsolidata 
2002/C325/01 (di seguito: il Trattato); 

il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di 
applicazione dell’articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento. 659/99); 

il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione europea,/dely21 aprile 2004, 
recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99; 

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio-del 26 giugno 2003; 
la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con m@difiche, del decreto legge 18 
febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03); 

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 
2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03); 

la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione), con modifiche, del decreto legge 14 
marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05); 

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge Finanziaria 2005); 

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge Finanziaria 2006); 

la decisione della Commissione Europea C (2006) 3225 def; 

la decisione della Commissione Europea C (2007) 5400 del 20 novembre 2007 (di 
seguito: la decisione C (2007) 5400); 

il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’ Artigianato 19 dicembre 
1995; 

la deliberazione dell’ Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02; 

la deliberazione dell’ Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04; 

la deliberazione dell’ Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04; 

la deliberazione dell’Arutorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 1’ Autorità) 
22 dicembre 2004, n. "231/04, recante istituzione di una componente a copertura 
degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 4 
della legge 24,ditembre 2003, n. 368, e misure attuative; 
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e la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente 
modificata e integrata; 

e la deliberazione dell’ Autorità 30 marzo 2005, n. 54/05; 

e la deliberazione dell’ Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05; 

e la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente 
modificata e integrata; 

e la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05, come succèssivamente 
modificata dalla deliberazione dell’ Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 e dalla 

e la deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 comeasuecessivamente 
modificata e integrata; 

e deliberazione dell’ Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06; 

e la deliberazione dell’ Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06; 

e la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente 
modificata dalla la deliberazione dell’ Autorità 27 dicembrèy2006, n. 319/06 e dalla 
deliberazione dell’ Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07; 

e la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006; n. 203/06 (di seguito: 
deliberazione n. 203/06); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 15 novembre 2006£249/06; 

e la deliberazione dell’ Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06; 

e la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre’ 2006, n. 321/06 (di seguito: 
deliberazione n. 321/06); 

e la deliberazione dell’ Autorità del 24 aprile 2007, n. 97/07; 

e la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07 (di seguito: deliberazione 
n. 135/07); 

e la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 
n. 156/07); 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas per 
l'erogazione dei servizi di wendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clienti finali.aî sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, 
approvato con deliberaziofie î. 156/07 e successive modifiche e integrazioni; 

e la deliberazione dell’ Autorità 4 luglio 2007, n. 167/07; 

e la deliberazione dell’Auùtorità 6 agosto 2007, n. 206/07 (di seguito: deliberazione n. 
206/07); 

e la deliberazione dell’ Autorità 27 settembre 2007, n. 238/07; 

e la deliberazione»dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: 
deliberazione 7348/07); 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, ’ distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di 
regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo 
integrato); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 352/07. 


Viste: 

e/°la’lettera della società Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin) , prot. n. 0031955 del 31 
ottobre 2007, ricevuta in data 6 novembre 2007, prot. n. 029935 (di seguito: lettera 
31 ottobre 2007); 

e la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 0019809 del 26 
novembre 2007, ricevuta in data 4 dicembre 2007, prot. n. 32233; 
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e la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la 
Cassa), prot. n. 002179 del 19 dicembre 2007, ricevuta in data 21 dicembre 2007, 
prot. n. 033700 (di seguito: lettera 19 dicembre 2007); 


Considerato che 

e l’aliquota vigente della componente A2, di cui al comma 45.2, lettera a) del Testo 
integrato, il cui gettito è destinato al conto per il finanziamento delle attività nucleari 
residue, di cui al comma 54.1, lettera a), è in grado di garantire, oltre alla 6opertura 
degli oneri imposti dall’articolo 1, comma 298, della legge Finanziatia )2005 e 
dall’articolo 1, comma 493, della legge Finanziaria 2006, solo le®risorse per 
l’ordinario svolgimento delle attività di Sogin; 

e conlalettera 31 ottobre 2007 la Sogin ha comunicato che nell’annò,2008 dovranno 
essere sostenute spese straordinarie per il riprocessamentoall’estero del 
combustibile nucleare irraggiato, con conseguente significativo vincremento delle 
esigenze finanziarie. 


Considerato che: 

e la deliberazione n. 348/07 proroga al 31 marzo 2008 lasrevisione delle deroghe alla 
disciplina delle componenti tariffarie A2, A3, A4 e A5;j 

e l’articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05 proroga a tutto l’anno 2010, alle 
condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004;\le, condizioni tariffarie favorevoli 
per le forniture di energia elettrica di cui all’articolò 1, al comma 1, lettera c), della 
legge n. 83/03; 

e la variazione registrata dagli indici delle borse‘\dell’energia elettrica di Amsterdam e 
di Francoforte nel periodo dicembre 2006-novembre 2007, rispetto ai dodici mesi 
precedenti, è risultata negativa; 

e la Commissione europea, con Decisione/C (2006) 3225 def, ha avviato la procedura 
di indagine formale in merito alla, proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi 
tariffari speciali per la fornitura di/energia elettrica, di cui all’articolo 11, comma 11, 
della legge n. 80/05; 

e con la decisione C (2007) 5400, Ia Commissione europea ha ritenuto incompatibile 
con le norme del Trattato lamisura di proroga del regime tariffario speciale esistente 
per la società Terni e sueuaventi causa, di cui all’articolo 11, comma 11, della legge 
n. 80/05 ed ha imposto il'recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, 
nel corso degli anni 200572006 e 2007; 

e le aliquote vigenti della componente A6 sono state dimensionate per garantire la 
restituzione delle4somme anticipate da altri conti di gestione al Conto di cui al 
comma 54.1, lettera e) del Testo integrato, finanziato dalla medesima componente 
A6 (di seguito: conto A6); 

e con la letteras19 dicembre 2007 la Cassa ha comunicato che il conto A6 ha 
soddisfatto. onere 2006 in scadenza nel 2007 e assicurato i reintegri delle 
anticipazioni ricevute, e che le esigenze di copertura degli oneri residui sembrano 
ampiamente garantite; 

e l’artieolo 4, comma I1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l’ammontare 
complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante 
la determinazione di un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 
centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla 
base degli indici Istat dei prezzi al consumo; 
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e con deliberazione n. 321/06 l’Autorità ha aggiornato per l’anno 2007 l’aliquota. di 
cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,059 
centesimi di euro/kWh e il valore della componente MCT per l’anno 2007 pari a 
0,02 centesimi di euro/kWh; 

e iltasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di.operai ed 
impiegati, come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2006 - novembre 2007 
rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari all’ 136%. 


Considerato che: 

e i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio sono coperti tramite 
l’applicazione della componente UC6; 

e dai dati di qualità disponibili si può prevedere un ulteriore miglioramento della 
qualità del servizio per l’anno 2007; 

e a far data dall’1 gennaio 2008, il Conto finanziato dalla componente UC3 è 
destinato anche alla copertura del meccanismo di promozione delle aggregazioni e 
dell’integrazione dei ricavi di cui agli articoli 43 e 44 del-Testo integrato. 


Considerato che: 

e il comma 74.4 del Testo integrato prevede chexa ciascun cliente finale, ammesso a 
beneficiare di regimi tariffari speciali ai sen$-delle disposizioni dei commi 74.1 e 
74.2 del medesimo Testo integrato, sia \Vversata una componente tariffaria 
compensativa pari alla differenza tra: 

a) gli addebiti che deriverebbero.dall’applicazione delle condizioni tariffarie 
agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle 
imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa; 

b) gli addebiti che deriverebbero dall’applicazione a tale cliente dei corrispettivi 
previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto 
delle componenti tariffarie A e UC; 

e il comma 74.5 del Testo integrato prevede che il corrispettivo relativo al servizio di 
vendita di cui al comma 774.4, lettera b) sia fissato in via amministrativa 
dall’ Autorità ed aggiornato trimestralmente. 


Ritenuto opportuno: 

e adeguare in aumefito l’aliquota della componente tariffaria A2; 

e in relazione alle“esigenze finanziarie straordinarie connesse al riprocessamento 
all’estero del\tombustibile nucleare irraggiato, dare mandato alla Cassa di 
provvedere£entro il 15 gennaio 2008, all’erogazione alla Sogin di 100 milioni di 
euro a valere ’sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui 
all’articolo 55 del Testo integrato. 


Ritenuto ‘opportuno: 

e \confermare per l’anno 2008, ai sensi del comma 74.9 del Testo integrato, le 
condizioni tariffarie agevolate di cui comma 74.4 del medesimo Testo integrato 
già applicate nell’anno 2007; 

e adeguare in diminuzione l’aliquota della componente tariffaria A4, senza 
tuttavia tenere in considerazione il recupero delle somme eventualmente già 
erogate alla società Terni e sue aventi causa, demandando tale considerazione al 
termine del computo definitivo di tali partite e una volta stabilite le modalità di 
recupero. 
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Ritenuto opportuno: 
e adeguare in diminuzione l’aliquota della componente tariffaria A6. 


Ritenuto opportuno: 

e fissare, per l’anno 2008, il valore dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bi$} 
della legge n. 368/03 pari a 0,0162 centesimi di euro per ogni chilowattora 
consumato, per tener conto dell’aggiornamento annuale dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo cui è soggetto; 

e confermare il valore della componente MCT per il primo trimestre dell*anno 2008 
pari a 0,02 centesimi di euro/kWh. 

Ritenuto opportuno: 


e adeguare in aumento il valore della componente tariffaria UC3; 

e disporre per l’anno 2008 la conferma della componente tariffàriàvUC6 a copertura 
dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio; in coerenza con la 
stima degli incentivi che dovranno essere erogati in ‘vélazione ai previsti 
miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai Wivelli tendenziali fissati 
dall’ Autorità relativamente all’anno 2007, prevedendovun' obiettivo di raccolta di 
fondi per l’anno 2008 pari a circa 195 milioni di euro immutata rispetto a quanto 
disposto con la deliberazione n. 203/06. 


Ritenuto opportuno: 

e prevedere che per il trimestre gennaio — marzo,2008 gli addebiti per la parte riferita 
al servizio di vendita di cui al comma 74.4;lettera b) del Testo integrato siano 
calcolati con riferimento ai corrispettivi pela vendita dell’energia elettrica destinata 
al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le 
variazioni delle condizioni economiche per l’approvvigionamento dell’energia 
elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela 


DELIBERA 


Articolo 1 
Disposizioni urgenti alla Cassa 


1.1. La Cassa, entro il 15 gennaio 2008, provvede all’erogazione di 100 milioni di euro 
alla Sogin a valere sul’Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di 
cui all’articolo 55 dél Testo integrato. 


Articolo 2 
Aggiornamento“delle condizioni tariffarie agevolate di cui al comma 74.9 del Testo 
integrato 


2.1. Ai sénsr delle disposizioni di cui al comma 74.9 del Testo integrato sono 


confermate le condizioni tariffarie agevolate di cui comma 74.4 del Testo integrato 
del medesimo Testo integrato già applicate nell’anno 2007. 
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Articolo 3 
Aggiornamento dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03 
per l’anno 2008 


3.1. Per l’anno 2008, l’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis della legge n7368/03, 
è pari a 0,0162 centesimi di euro/kWh. 


Articolo 4 
Aggiornamento delle componenti tariffarie 


4.1. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il primo“rimestre (gennaio 
- marzo) 2008, sono fissati come indicato nelle tabelle d°»2, 3 e 4 allegate al 
presente provvedimento. 


Articolo 5 
Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali 


5.1 Per il primo trimestre (gennaio — marzo) 2008, ai fini del computo della 
componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i 
corrispettivi relativi al servizio di vendita*dî cui al comma 74.4, lettera b) sono 
pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle 
componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica e 
dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i 
coefficienti correttivi fissati nella tabella 5 allegata al presente provvedimento. 


Articolo 6 
Disposizioni finali 


6.1 Il presente provvedimento@è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 


Italiana e sul sito internét.dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in 
vigore dall’1 gennaio 2008. 


Milano, 29 dicembre 2007 


Il presidente: ORTIS 
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Tabella 2 - Componente tariffaria A6 


centesimi di euro 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT per punto di 
prelievo /mese 


centesimi di |‘eentesimi di 
euro/kW/mese. | ‘\euro/kWh 


Utenza domestica in bassa tensione 
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW 
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 
di cui: con potenza impegnata non superiore a 100 kW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 100 kW 
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) 
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 1.000 kW e non superiore a 
5.000 KW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 5.000 kW e non superiore a 
10.000 kW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 10.000 kW 
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV 
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 1.000 kW e non supèriore a 
5.000 KW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 5.000 kW e non superiore a 
10.000 kW 
di cui: con potenza impegnata superiore a 10.000 kW 
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Tabella 5: Coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 5 


Per punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per 
ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 


Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F1 


Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F2 


Coefficiente di aggiornamento per 1 corrispettivi relativi alla fascia F3 


08A00429 


AUGUSTA IANNINI, direttore SI PRONSO NDR SN 
DELIA CHIARA, vice redattore 
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